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ఎ. డి. ఎఫ్‌, రిజిస్లారు, నందంపూడి అగ్రహారం, 
అంబాజీపేట పోస్టు, అమలాపురం తాలూకా, తూర్పు 
గోదావరిజిల్లా వారికెంతయు నా అభివందనాలు, వారి సలహా 
నా అనుభవమును రెండింటిని సమ్మి|శిళ ముచేసి నీ “ఇంజ 
క్షన్‌ గైడ్‌” నీ విధముగా చదువరుల కందించితిని, ఇందలి 
గుణగహణములు చదువరులే నిర్ణయింతురుగా క. 


ఇందులోగల అల్లోపతి ఇంజక్షనులు, ఆయుర్వేద 
ఇంజక్ష నులు, అల్లోపతి కాంపొండింగు, ఆయుర్వేద 
కాంపొండింగు అనుభవ పూర్వకముగా (వ్రాయడమైనది. 
ఆయుర్వేద కాంపొండింగులో ఆసవారిష్ట చూర్లములతో 
స్వయముగా చేసి చూచి వా9యడ మైనది. 


ఇట్లు 
డాక్టర్‌ . డి, హనుమంతరావు, 
ఆయుర్వేద వైద్యశాల, సికింద్రాబాద్‌, 


మామాట 
ఇదివరలో, అనేక ఆంగ్లేయ వైద్యసంబంధమగు 

పుస్త సకములు తెలుగున (వాయించి ఆంధ్రుల కందించి వారి 
ఆదరాభిమానములకు బాత్రులమైతిమి. తెనుగున ఇంజ 
కనులు ఎకరం పుస్తకములు బొత్తిగా లేనందున 
ఇంజక్షను గైడు పీరుతో మొదటికూర్చు మీ కందించి 
యుంటిమి. ఇప్పుడు అనేకమైన నూతన ఇంజక్ష నుల 
తోను, విషయములతోను ఈ ఎనిమిదవకూర్పు మీ కరిదీంచ 
గలిగినందులకు మిక్కి-లి సంతోషించు చున్నాము. 


ఇందల్లో పతి ఇంజక్షనులు, ఆయుర్వేద ఇంజక్షనులు, 
అల్లో పతిమిక్చర్సులు, ఆయుర్వేద కాంపెౌండింగు టొనిక్సు 
యింది మిడి, అనుభవసీయులును, సు ప్రసిద్ధ వె వె ద్యులును 
నగు డాక్టర్‌ డి. హనుమంతరావు ఎ ఎ పి, “ఏ, సికిం|దా 
బాద్‌ వారిచే మొదట వాయించి, దీనికిగల సర్వహా క్కు 
లను వారిచే పొందీయున్నాము, గాన యిందు కొంతగాని, 
అంతయుగాని, మార్చిగాని, మార్పుచేయకగాని అచ్చా 
త్తించు వారిపై మాకు కళిగే నష్టమును సివిల్‌, క్రిమినల్‌ 
చర్యలద్వారా రాబట్టుకొ నభడునని ఇందుమూలముగా యె ని 
రకును తెలియసర్చ్పడ మయినది. 


ఇట్లు 
కొండా శంకరయ్య 
పృకాశకులు 
కాప రైటు హక్కుదారులు, 





ఇంజక్ట్య కా చేయవలసినప్పుడు 
ఫ్రీసుకోవలసిన జాగితలు 





ఇంజక్ష కా చేయుటకుముందు గమనించవలసిన నిధులుః- 


సిరంజి సూదిని వేడినీళ్ళలో బాగుగా మరగించి, 
వేడినీళ్ళను సిరంజిలోనికి లాగి వదలిపెట్టవలేను. సిరంజీ 
యొక్క అన్నిభాగములను వేరు వేరుగాజేసి వేడినీళ్ళలో 
మరగించవలయును. అట్లు మరగించిన తరువాత మసలి 
చల్లారిన నీళ్ళతో శుభ్రముగ కడిగిన పిమ్మట, శుభ్రముగా 
నున్నట్లుచూచి ఇంజక్ష నిచ్చుట చాలమంచిది. అంత జాగ 
తగా శుభము చేయనియెడల ఇంజర్ష కా చేసినచోట వాపు, 
బాధ, పోటు యేర్చడును. రోగికి ఇంజక్షకా చేసేచోట 
కొర్చాలికుసబ్బుతో కు భముచేసి టించరుతయిడికా వాసి 
ఇంజక్షన్‌ చెసిన యేబాధయు లేకుండ నుండును. తరువాత 
ఇంజక్ష కొ సెప్టియందు గల అంపుల్ఫ్సును రంపముతోకోసి 
సిరంజిలోనికి యంప్పులోసలగల మందును లాగుకొన 
వలయును. సిరంజిని పైకియెత్సి గాలిబుడగలు లేకుండ 
చేయవలయును, గాలి బుడగలుయుంపే చాల పిమాదము 
సంభవించును. గనుక ఈ విషయమునందు చాల జా గతగా 
యుండి గాలిబుడగలు లేకుండ తరిమివేయవలయును. 
చేతులు శుభ్రముగా కడుగుకొని సిరంజీని నిట్టవిలున్నగ 
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చేబట్టి మందును రెండుమూడు చుక్కలు మందు పెకి 
వదలిన సిరంజీలోని గాలిబుడగలు గాలిమొ త్రము సిరంజి 
నుండి బయటికి వెడలిపోవువరకు పిష్టనును పెకి నెమ్మ 
దిగా నొక్కి. పిదప అంతయు సరిచూచుకొని ఇంజక్ష 
నియ్యవలెను. ఆట్లిచ్చిన తర్వాత సూదిని, సిరంజీని 
డెటాల్‌తో శుభముచేసి సూదియందుండు సన్నని తీగకు 
తెల్లవాజులేను వ్రాసి, సూది బెజ్జములోనికి యెక్కించ వల 
యును. సూదికి తష స పట్టకుండ నుండును. సూది యెల్ల 
వేశలయందు విడిగా నుండవలయును. సూది మొద్దుబారిన 
యడల మరొక కొత్త తసూదిని మార్చవలయును.. అట్లు 
మార్చక బలవంతముగా చేయుచో ఇంజక్ష న్‌ చేసినచోట 
అమితమగు బాధ కలుగును, ఇంజక్షన్‌ చేసే ముందు 
డెటాల్‌తో ఆ స్థలమును శుభ్రము చేసిన చాలా మంచిది. 


” 


ఇంజక్షన్‌ చేయుటకు కావలసిన పరికరములు. 


2 CC సీరంబి పెట్టె ఒకటి, 

ర్‌ CC సిరంజి పెళ్టై ఒకటి. 
10 CC సిరంజి పెస్టె ఒకటి, 
పరిశుభమయిన అర్హఫొను తెల్లని దూది. 
రెండు జొన్సులు టించరు అయిడిన్‌. 
నాలుగు బొన్నుల కౌర్చాలికు సబ్బు. 
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స్పిరిటు ల్యాంపు ఒకటి, డిస్టిల్లు వాటలు 10 CC 
ఆర్ధడజను తెల్లవాజులెను మెడికల్‌  సంబంధమునకు 
పనికివచ్చునది. సిరంజిపె ట్రై త్ఫుప్పుపట్టకుండ దాచుకొన 
వలయును. సూదులు, సిరంజీలు అన్ని వేళలయందు శుభ్ర 
ముగా నుంచుట మంచిది, వ్యాధిగలవారి కప్పటిక ప్పుడు 
ఇంజక్ష ను యిచ్చుటకు వీలుండును, ఇంజక్షను అంపుల్సు పె 
1౮౮ 2౮౮ 50౮ 10CC అని |వాసియుండును, 1౮౮ అనగా 
(ఒక క్యూబికు సెంటుమీటరు) ఓక క్యూబికు సెంటు 
మీటరు పరిమాణముగా స్వచ్చమయిన నీరు ఒక గాము 
బరువుయగును. 17 చుక్కల [దవ పరిమితి యనియందురు. 
సూదిని చర్మము [కింద నం చ్చి జొషధము విడచుదానిని 
హాపొ[డ మిల్‌ ఇంజక్ష న్‌ అనబడును. ఇది చేతిదండ ఛర్మ 
మునకు తీయుచుందురు. సూదిని మాంసకండరములోనికి 
గుచ్చి బొషధము విడచుదానిని ఇంట) మన్కుులర్‌ ఇంజ 
క్షన్‌ అందురు ఇది పిజ్ఞపై ఉండు గట్టి కండరములోనికి 
తీయుచుందురు. సూదిని చేతిపైనుండు సపెద్దనరము రక్ష 
నాళములోనికి _విడచుదానిని ఇంటివీనస్‌ ఇంజక్ష కా 
అందురు. ఈ ఇంజక్ష కా చేతి మడత వద్ద పెద్ద సిరాలోనిక్తి 
యెక్కించవలయును,. "ఈ ఇంజక్షన్‌ గాలి పమాదమం 
దురు. జాగు్రతగాచేసిన చాల దాగుగానుండును. ఈ నూది 
మందు చర్యము క్రిందకు పోయిన ఉబ్బుట, పోట్లు, మంటలు 
గలుగును. చాల జ్యాగతగా అనుభవముతో చేసిన హోమ 
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తము అపాయము గలుగదు. ఇంటిఏ నస్‌ ఇంజక్షన్‌ 
నెమ్మదిగా చేసిన చాలమంచిది. మన గా9మములలో os 
మూడు విధముల ఇంజక్ష నులు చేయుచుందురు. 


హౌఫొ[డ్రమిక్‌ ఇంజక్ష న చర్మముకి)ంద విడచు 

టకు సూదిని న యేటవాలుగ [గుచ్చవలయును. 
దీనినే చర్మవ స్తి సి ఇంజక్ష ననబడును. ఇంట మసను,.లర్‌ 
ఇంజక్ష కా చర్మముకింద ఇచ్చు ద్రూవముకం టె శరీరము 
లోనికీహోయి హెచ్చుగా పనిచేయును. సామాన్యముగా 
ఈ ఇంజక్షణా పిజ్హపై “పనుండు కండరములోనికి భ్రువవళి 
యును, “రోగిని బోర్తగా పరుండబెట్టి సూది యెముకలకు 
తగులకుండ యివ్వవలయును, ఎముక లకు తగిలిన నమిత 
మగు బాధ కలుగును. కాలు నరము సమీపమున పడిన 
యెక్కు_వబాధ కలుగును, జాగ్రతగా స్థలము సిర్హయించి 
యివ్వవలయును, చర్మమునకును, నూదికిని 'ఎనిమిది 
డి[గీలు వాటముగా నుండునట్లు చూచుకొని కండరము 
లోనికి లోతుగా సూదిన్నిగుచ్చి మందును వదలుదానిని ' 
ఇం|టమను_లర్‌ ఇంజక్ష కా యని యనబడును. దీనినే 
కండరవ స్టీ అందురు. ఇంటిఏనస్‌ ఇంజక్ష కా ద్రవము 
శరీరములో వెంటనే ప నిజేయవలెనన్న బోషధము ర క్త 
నాళములోనికి యెక్కించుట మంచిది. జొషధములు చర్మము 
= కండళములోనికి చక్కగా యివ్వవచ్చును. ఈ 
ఇంజక్షన్‌ సామాన్యముగా చేతియొక్క- పెద్దనీరాలో జేసె 
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దరు. రోగిని బల్లపై పరుండ బెట్టి చేతిని చాచనలెను. 
దండ పెన తాీడునుగాని, రబ్బరునుగాని చుట్టి నరములు 
ఉబ్బునట్లుగా ప బాగా తేలిన పెద్దనరమును 
గమనించి కౌర్పాలిక్‌ స సబ్బుతో శుభము జేసి వెంట్రుకలు 
లేకుండ చూచుకొని టించరు అయిడికా రుద్దవలయును. 
సిరంజిని నిటాలుగా పట్టి దానిలోని గాలిబుడగలు యేమా-* 
(త్రమును లేకుండ హం, ఒకానొక సమయమున నున్న 
యెడల వాటిని తరిమివేసి ఇంజక్షను చేయవలెను గాలి 
బుడగలే యున్నయెడల యవి “వెంటనే ర క్తములోనికి 
(ప్రవేశించి పాణాపాయము గలుగజేయును. గనుక ఈ 
ఇంజక్షన్‌ చేయువారు బహు ఆలోచనతో గమనించి చేసిన 


హోత ఎక. సొంగిన నరమును చేతితో నొక్కి ఆ నర 
మును గుర్తెరిగి సూదిమొనను అర అంగుళమువరకు 
పోనియ్యవలెను, చేతిని కదలనివ్వకుండగ చూచుకొనవలెను, 
సూది సరాసరి రక్రనాశములోనకు (ప్రవేశించిన వెంటనే 
చేతికి కట్టిన కట్టును విడువవలయును. ఇంజక్షన్‌ బొషధ 
మును చాల నెమ్మదిగా విడువవలెను. ఆతురతకొలది బొషధ 
మును తొందరగా యెక్కించగూడదు. సామాన్యముగా ఒక 
నిమిషమునకు 1 CC జొషధము యెక్కి.ంచవలెను. ఒకవేళ 
'రక్షము సిరంజీమొనకు రానియెడల వెంటనే సూదిని 
బయటకులాగి యింకొక చేతినరమునకు యెక్కించ వభ 
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యును. రక్తము సిరంజీమొనకు వచ్చినపిదప చూచి జౌష 
ధము వదలుచుండవలెను, రక్తము సిరంజీ మొనకు 
రానిదే జొాషధమును విడువరాదు. విడచినయెడల గొప్ప 
ప్రమాదము సంభవించును. సిమాదమేకాక పొణాపా 
యముకూడ కలుగుటయందు యేమాత్రమ సందేహము 
లేదు. జొషధము సరిగా ర,క్తసిరాకు యెక్కి-నవెంటనే 
ముక్కులలోనికి, నోటిలోనికి అవుషధముయొక్క వాసన 
అప్పటికప్పుడే కనిపించును. అప్పుదు డాక్టరుగారు గాని, 
ఇం|[టవీనసు ఇంజక్షను యిచ్చేవారుగాని, ఇంజక్షజా రక్ష 
నాళమునకు సరిగా (ప్రవేశించినదని గొహించుకొనవలెను, 
పాషాణ సంబంధమయినవి సల్ఫర్‌ సనాల్‌ యిత్యాదులను 
బాగా, వాడుటకు అనుభవముతో యెరుంగవలెను. ఆ 
ఇంజక నులు తొందరలో (పాణాపాయమును గలుగజే 
యును. మనము యేఇంజక్ష నులు చే సేవేళలయందు ఆ ఇంజ 
క్షనులు చేయటయెరింగ్‌' వాటి గుణములను తెలిసికొని, 
హొటి మోతాదులు గమనించి (పకృతి, రోగిబలము, వారికి 
యింతకుముం దేవ్యాధిగలదో, ఆ వ్యాధికి యే యే అవుష 
ధము లుపయోగించిరో యెందుచేత మరల యీవ్యాధి అంకు 
రించినదో, పూర్వమందు సుఖవ్యాధులేవై న శరీరమునందు 
జీరి రించియన్నమవా, యెన్నాళ్ళ[కితమని వాటి స్థితిగతులు తర్జన 
భర్జనజేసి యింజక్ష నిచ్చుట మంచిది, తిట్లు కారణము 
విధారించకుండ కంగారుప పడి ఇంజక్ష నిచ్చిన అపాయము , 
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కలిగి చెడ్డ వైద్యుడను పేరు వెనువెంటనే తన యూరంతయు 
ప్రాకిపోయి, తన జీవనోపాధికి దెబ్బకొట్టి, తన కీంర్డిని 
మంటగలిపి, తన ఆసుపత్రిని గబ్బిలములళాలగా మార్చి 
వేయును. కాబట్టి ఎంత పేరుమోగిన డాక్టరై నను తన 
విధిని నిర్వహించుటలో యేమరుపాటు యెంతమా[తమును 
పనికిరాదు. ఇంజక్ష కొ యెందుకిచ్చుచున్నావో 'తెలియునా ? 
రోగిని విరగని చేయుటకు. వేళ ననుసరించికూడ ఇంజ 
క్ష కానిచ్చుట మంచిది. రోగి కన్నులు మూతలుబడి బొష 
ధము [మింగుటకు ఆశకుడై యున్నప్పుడు నీ ధైర్యమును 
bE se ఇంజక్షను నియ్యవచ్చును. ఆంతమా 
తముచేత నేమియుగాదు. నీ హస్తమే శుభహా స్తమయి 
నచో నీ యదృష్టమును హరిహరు  లడ్డలేరు. 


ఈ కాలములో పతివ్యాధికి ఇంజక్ష నిచ్చుటయే 
మంచిదని యందురు. కాని, ఇంజక్ష కా నిచ్చిన యెప్పటి 
కప్పుడు వ్యాధిబాధలు నివారించునేగాని దానికి మానవ 
లోకమునందు 'హెచ్చుస్టాయిలేదు. ఇప్పుడిపు డుద్భవించు 
చున్న నూతన వ్యాధులకు పాత పిణాళిక లేమి పనికి 
వస్తవి" క్ర త సరికొత్త త్త వ్యాధు లుద్భవించుచున్న వని 
పెద్ద లనుచున్నారు.. కాల మారినందువలననో, మన 
వారి ప్రవర్తనలే సరిగా లేనందువలననో కొ త్తరోగములే 
కానవచ్చుచున్నవి. నేను మా.తాత తం[డ్రులను౦డి అనువం+ 
కముగా వచ్చుచున్న వై ద్యవిద్యను బురస్కరించుకొని . 
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ఆయుర్వేదమే గొప్ప పటుత్వముగలదని నేను చెప్పుటకు 
సాహసించుచున్నాను. నవభారతావనిలో ఆయుర్వేద ఇంజ 
క్షకాలు కూడ యవతరించి సర్వరోగ నివారణము లగు 
చున్నవి. అందుకనే ఆయుర్వేదశాస్ర్ర మన్ని శాస్త్రముల 
కన్న మిన్నయని చెప్పకతప్పదు. మన భారతీయులు 
ఆయుర్వేదమును పునరుద్ధరించి ఆయుర్వేద శాస్త్రమున 
కఖండ యళోవిశాలమగు కీర్తి నార్జించి తమ యశశ్చంది 
కలు దిక్త్రటములయందు పిక్కటిల్లునట్లు జేయుదురుగా క 
యని పార్థించుచు నింతటితో విరమించుచున్నాడను. 


ఇ ట్లు 
గంథక ర్త, 


"ఇకా 


ఇ౦జక్షన్‌ క్‌ నే 
ఆయుర్వేద సమ్మ తమా? 


ఆజాను సేసి రా (—— 


“ఇంజక్ష కా” అనగా సామాన్యార్థము తగిన పని 
ముట్టుతో శరీరములోనికి బాషధదివమును (ప్రవెళ పెట్టుట. 
పిచికారీలతోగాని, అటువంటి పనిముట్టుతోగాని స వేళ పెట్ట 
బడు పద్దతిన వె ద్యశాస్త్రమున ఉసయోగింపబడు పదము 

“ఇంజిక్ష “కా” అనుమాట వాడుకలో నున్నది. 


వేదకాలము మొదలు వాగృటుని కాలమువరకు 
మనదేశ మున ఆయుర్వేద వై ద్యాంగములగు “సూచీముఖ 
యం[త్ర” “శల్యతంత్రముి మొదలగునవి మిక్కిలి ఉచ్చ 
దశలో నున్నట్లును, ళృళుతాది శస్త్రచికిత్సా నిపుణులు గొప్ప 
గొప్ప రోగములకు శస్త్రచికిత్సలు సూచిముఖ యంత 
(ప్రయోగములు జయ(ప్రదముగా జరిపినట్లు చరిత కాధార 
ములు కనబడుచున్న ని. రెండువేల సంవత్సరములకు 
పూర్వమే శస్త్రచికిత్సయందు సూచీముఖ యంత్ర ప్రయోగ 
ములయందును పూర్వాచార్యులకు గల నై పుణ్యమునుజూచి 
ఈ కాలపువారు ఆశ్చర్యమును పొందుచుండ అత కంతము 
స్వల్పవిషయమగు “ఇంజక్ష కాల పద్ధతి ఆయర్వేదమున 
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లేదనుటగాని, చేశీయవై దులు వీనిని వాడరాదనుటకుగాని 
వీలులేదని అంగీకరింపక తప్పదు. 

సూచికొాభరణరసము, సూచీముఖరసము, పాళు 
పతాస్త్రరసము, (బ్రహ్మాస్రరసము, అఘోరాస్త్రరసము ఈ 
మొదలగు జొషధములను “సూచీ” వ్యధనముచే వాడు 
చుండినటుల నిదర్శనములు కనుపించుచున్నవి. వీనిని 
బ్రహ్మ ద్వార మునగాని, తాలు పిదెళ మునగాని, శిరస్సున 
గాని చీరి నూదితో యిట్టి బాషధములను ప్రవేశ పెట్టుచుం 
డెడివారు. ఇట్టి జొషధములు రక్తములో కలియుట తోడనే 
అపాయస్థితియందున్న వ్యాధికూడ ఆరోగ్యము పొందునని 
కొన్ని (ప్రాచీన ఆయుర్వేద [గంథములయందు చెప్పబడి 
నది. వీని వాడుక నేటికిని ఆయుర్వదవై ద్యమున గలదు. 
వీని ఫలితములను మనము చికిత్సాచరణమునకును గొను 
చునే యున్నాము. 


ఇందుకు ఉదాహరణము,. 
క్డో॥ యావత్పూచ్యా ముఖేలగ్నం | కూఫ్యానిర్యాతి భేషజం 
తావన్మా(త్రో రసోదేయో । మూర్చితే సన్ని పొతిని॥ 
కురెణ (వచ్చితేమూర్చి ఎ! తత్రాంగుళ్యాచ ఘర్షియేత్‌ 
ర ర్రభేషజ సంపర్కా । న్మూర్చితోపిహి బీవతి॥ 
£సూచికాభరణరసము.బసవరాజీయము ద్వితీయ (పక రణము) 
[1 బ్రహ్మావ్యారెక్షురేణై. వ।కతం గుంజావిమర్షితం il 
(నూచీముఖరసము-బపవరాజీయము ద్వితీయ (ప్రకరణము), 
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బిహ్మద్వారే వికర్ణలోహీత । లవేసంజె జైఠమాత)౦ద 

దేత్‌॥ 

(సూచీముఖరసము-రసరత్న సముచ్చయము ఉత్తరఖండము 

౮౬19) 

ఈ బొషధములకు రక్రసంయోగము కలిగి శరీర 

మంతట త్వరితగతిని వ్యాపించి రోగహరి మగుచున్నది. 

ఇందు సూదితో బొషధ్యపమాణ నిర్ణయము జరుగుచున్నది. 

నవీన వైద్యములోని ఇంజక్షజా విధానము దీనిపై 

అభివృద్ది చేయబడినది. జొషధములు రక్తముతో కలియు 
టచే వెంటనే సర్వశరీరమున వ్యాపించుచున్నది. 





పచ్చపొ డుచు విధానము 


అతి పొచినకాలమునుండి పచ్చపొడుచు ఆచా 
రము మనదేశమునందే గాక, విదేశములందు కూడ 
ఆచరణలో నున్నట్లు తెలియుచున్నది. మందుల నమ్ము 
దేశది)మ్మరులు కొందరు పచ్చపొడుచుట వృత్తి త్రిగా పెట్టు 
కొని వీధులవెంట యించునిమి త్తమయి తిరుగుచు మందుల 
నమ్ముచుఎదురు. నేటికి మనము వీరిని చూచుచునే 
యున్నాము. అనేకులు వీరిని పిలిచి సొమ్మిచ్చి పచ్చ పొడి 
సించుకొందురు. దేహమంతయు పచ్చలు పొడిపించు 
కొనుటవల్ల శీతోష్తమునుండియు, విషకీటకముల బాధల 
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యా 


నుండియు శరీరము రక్షింపబడుననియు, మరియు శరీర 
మునకు అలంకారమును, యుద్ధమున భీకరస్వరూపమును 
కలుగునని కొందరి నమ్మకము, 


రెండు మూడు సూదులు కట్టగాకట్టి కాకరాకు వస 
రునగాని, సొరాకు పసరునగాని సూచులు ముంఛి ఆ సూదు 
లచే శరీరభాగమందు పొడుచుటకే వచ్చ పొడుచుటయం 
దురు. అంతట ఆ పొడుపులకు నెత్తురుచెమర్చి క ౧మముగా 
ఆరిపోవును. కొందరికి ఆనాడో లేక మరునాడో జ్వరము 
కూడ వచ్చును. ఈ పచ్చపొడుచు ఆచారము కేవలము 
అనాగరిక పద్ధతనియు, మూథాచారమనియు కొందరు నిం 
సించుచున్నను, ఇందేదో కొంత అర్ధ ముండుటచేతనే 
నేటివరకు ఈ ఆచారము రూపుమాయకున్నది. చిరకొలగత 
మయిన మ, స్లీహాభివృద్ధినొంది బాధపడుచుండు 
ఒకానొక స్తీ చేతిదండమీద తన వే పొడిపించుకున్నంత 
మాతమున ఆరోగ్యవకి యై మైనదని కొందరు స్వయముగా 
నెరిగి చెప్పియున్నారు. ఈ పద్దతి ఆరోగ్య రతకమను 
నమ్మకముతోపాటు వ్యాధి నివారకముకూడ నుండుటజూడ 
ముసలమ్మలచే నాచరింపబడు ఈ మోటువ్యాపారము 
గూడ “ ఇంజక్ష్మ క్‌! పద్ధతికి (పాతీపదికగా నున్న దని 
మనము అంగీకరీంసవలపీ వచ్చుచున్నది. నేడు హెచ్చుగా 
చెప్పదిడుచున్న “ఫారకాపోటిజా థిర ఫీ” రహస్య మింత 
కంటె 'వేరైచది కానేరదు, 


ఇంజక్షన్‌. గడ్‌ శక్‌ 


“సూచీముఖ యంతీము” ద్వార ర క్రములోనికి 
కొషధ ద9వమును ఎకి) గ్రాంచుటయే యిందు పిధాన కర్మ, 
అందుకే ఫ్రల్లోవతీయులు ర క్రనాళములోనికి ఎక్కించుచునే 
యున్నారు. 


వివిధ వ్యాధులకు ఇంజక్షకా రూపమున మందులను 
వాడు పద్దతి పూర్వీకులకు తెలియక పోలేదు. చరక, కుకు 
తాదులనుండియే భిన్నభిన్న శాఖలుగ వివిధ వైద్య పద్ద 
తులు బయలు వెడలినవి. ఇందునుగురించి వర్షన ట్‌ 
ర్వేదములో లేదనియు యెక్కువగా ప్రజలు సందేహించు 
చున్నారు. కాని యిది నిజముకాదు. మన శాస్త్రములోను 
ఈ పద్ధతి స్పష్టముగా నిరూపించబడి యున్నది. రసళాస్త్ర 
ములో" ఇట్లు చెప్పబడినది : 

“ర క్రథేషజ సంపర్కా_న్‌ మృతావస్టోపి జీవతి" 

కొన్ని సంవత్సరముల క్రిందట, బెంగాల్‌ ఆయు 
ర్వేద రిసెర్చి ఆధ్యకుడు (శ్రీ జగదీశ చందిబోను మన 
సూచికాభరణ రసముతో ఒక కప్పకు ఈ జొషధమును 
సూదితో (ప్రయోగించి దాని జీవము.పెనను, హృదయగతి 
పై నను ఆశ్చర్యకరమయిన బలమును కలుగజేసిన విష 
యము మనకు విదితమయి యున్నది. ఈ విధముగానే 
పొళ్చాత్య వై దులు సూదులద్వార ఆవుషధముల ఉపయో 
గించుచుండుట. విధిళము. ఇట్టి (స్ట్రయమాగములయంగ్లు 
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(ప్రాచీన కాలమునాటి ఆర్యులు నేర్పరులనుట కనేక సమా 
ణములు కనబడుచున్నవి, నవీనయం[త్ర శస్త్రముల స్వరూ 
పము, ప్రయోజనము పరిశీలించి చూచినచో నేటివన్ని యు 
చాలవరకు [పాచీనకాలపు ఆయుర్వేదళాస్త్ర ము ననుసరించి 
ఏర్పడిన వేననికూడ తెలియగలదు. ఈ విషయములు విస్తా 
రముగా తెలిసికొనగోరు మా వె ద్యసోదరులు నాతో వశ్యే 
కముగా కలసి మాట్లాడవచ్చును. గ్రంథవి స్తరఖీతిచే నెక్కు 
వగా వా్రాయక ముఖ్యమయిన విషయములనే వాసి 
యున్నాడను, 


నేటి విదేశవైద్యములో వాడుకలోనున్న యంత 
శస్త్రములన్ని ఆయుర్వేదము ననుసరించి ఏర్పడినట్లు 
తెలియచున్నది. ఇందు ముఖ్యముగా చూడదగిన గ్రంథము 
“సర్జికల్‌ ఇకాస్టుటు మెంట్సు ఆఫ్‌ హొందూస్‌” అను (గం 
థము శ్రీ గిరీందనాథ్‌ ముఖర్జి బొంబాయి. నివాసి రచించినది. 


ఆయుర్వేద వెదణౌస్తమున ఇట్టి పనులకు తగు 
యంతిసాధనములు లేవని వాదసౌకర్యమునకై. అంగీక 
డించినను, అవసర మునుబట్టి నూతన యం|తపరికరముల 
నిర్మించుకొనుటకుగాని వాడుటకుగాని శాస్త్రకారులు అనుజ్ఞ 
యిచ్చియే యున్నారు. నేడు ఇంజిక్ష కాలకై వాడబడు 
వలుక్రక్రముల పిచికారులు దేశకాల పరిస్థితు లనుబట్టి అంద 
సీన్ల గ్రహింప తగిన వేననుటగూడ శాస్త్రరీత్యా “ ఇటైవొక్యు 
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ములవల్ల సిద్దించుచున్నది. ఈ పరిస్థితులలో జొషధమును 
శరీరములోనికి ప్రవేశ పెట్టు సూచీముఖ యంత సాధనము 
మనకు లేదని చెప్పువారుండరు. ఇక సీ విషయము ఆయు 
ర్వేద శా స్త్రసమ్మతమే యగుచో ఆ శాస్త్రమునందు చెప్ప 
బడిన హాధన ములతో కొషధములను ఏల వాడుచున్నా 
రను ఆక్షేపణ రాగలదు, ఈ (ప్రశ్నకు లోక పవృ త్తియే 
సమాధాన మీయగలదు. దేశ కాల పరిస్టితులనుబట్టి మార్పు 
నొందని 'దేదియునులేదు. ఛై తన్యవహయమగు లోకము 
యెడతెగక అభివృద్ది నొందుచున్నప్పుడు లోక శేయమును 
గోరి _పవ్నర్షిల్లిన శాస్త్రములు అభివృద్ది నొందుచుండుట 

సహజము. నేటి సిరంజీ నిర్మాణము నాజూకుగా నున్న 
ప్పుడు మనము దానిని వాడుట 'తప్పగునేని ఇట్టి సౌకర్య 
ములను ఉపయోగించుకోలేని మనము ఈ కాలమున ఉండు 
టయే ఒక తప్పుగా పరిగణించుకొనవచ్చును. మానవ 
బాధానివారణమే వైద్యశాస్త్ర [పయోజనము. అసలు ఈ 
పద్దతి మంచిది కౌదని వాదించు వై ద్యులులేరు. ఇందు 
నమ్మకముండి వాడగోరువారు ఆయుర్వేద సూచీముఖ 
యంత్రముద్వార జొషధముల ప్రయోగించి పిజాసామా 
వ్యమునకు మనవై ద్యము_పె ఆదం కానక. పురోభి 
వృద్దికి వలయు మార్గిముల ననుసరింపజేయవలసి యున్నది. 


ఆయుర్వేద ఇంజక్షనులు తయారుచేసే సంస్థలు 
నేడు దేశమున బహు |వచారములో నున్నవి, ఆయుశ్వేధ 
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వైద్యులందరును విరివిణా కొలదికాలమునుండి ఉపయో 
గించుచునే యున్నారు. శాస్త్రరీత్యా వీని పుట్టుపూర్వో త్త 
ములు విచారించి ఆయుర్వేద వై ద్యశాస్త్రమున ఇంజక్షకా 
పద్దతి నిరూపించబడియున్నదో లేదో లోకమునకు తెలుప 
వలసిన బాధ్యత యిప్పుడు మనందరిపెక లదు ఇట్టి విమర్శ 
నకు గడంగుటకుముందు ఇంజక్ష కా శిక్షణ పొందుట 
ముఖ్యావసరమై యున్నది. ఇంజక్ష కా విధానము ఆయుర్వేద 
శాస్త్రమునకు [క్రొ త్తకాదు. ఆయుర్వేద వైద్య శాస్తాాను 
సారముగా వాటి రసవీర్య విపాకాదులను పరిశీలించి వాడు 
టకు ఈ శా_స్త్రమర్యాదల నెరిగినవా రెవరును అభ్యంతర 
"పెట్టజాలరు. 


పెద్దల అభిప్రాయములు 


ల) శ్ర శ్ర 


Dr. ఆచంట లక్ష్మీపతి 3. A.M. Be. M. గారి 
ఆభిపాయము. 


వివిధ వ్యాధులకు ఇంజక్ష్మ నుల రూపమున మందు 
లను వాడుపద్దతి పూర్వీకులకు తెలియక పోలేదు. చరక 
సుశుతాదులనుండియే భిన్నభిన్న శాఖలుగల వివిధ వైద్య 
పద్దతులు బయల్వెడలినవి. 


సూతికాభరణ మను జొషధమును ర_క్తములోనికి 
(ప్రవేశ పెట్లబడు పద్దతి చెప్పబడియున్నది. 
ద ఢి 


స్వర్గీయ ఆయుర్వేద పునరోద్దారక 


పండిత ౫. గోపాలాచార్యులు గారు ద్వితీయ 
(ద్రావిడ వైద్య మహాసభ త్రీరువహీం|దపురం ఆధ్యకో ప 
న్యాసం, 


పిచికారద్వారా బౌషధమును ర_క్తముళోనికి పి వేళ 
పెట్టబడు పద్దతిని డాక్టరులు (క్రొత్తగా కని పెట్టి యున్నా 
రసీయు, దాని (ప్రచారమును ఆరోజు కారోజు వృద్ధిచేయు 
చున్నారనియు ఇందునుగురించిన వర్ణన ఆయుర్వేదములో 
లేదనియు యెక్కువగా (ప్రజలు సందేహించుచున్నారు. 
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[త్యంబక లాల్‌ తిభువనముని గుజరాత్‌ వైద్య 
సమ్మేళన అధ్యక్ష పన్యాసము. 

నూదులచే బొషధముల ఉపయోగము. పిక్సత్ర 
కాలమున పాళశ్చాత్యవై ద్యులు సూనులనుండి బొషధముల 
నుపయోగించుట విదితము. ఇట్టి [పయోగములయందును 
పాివీన కాలముననే ఆర్యులు నేర్పరులనుట కనేక (ప్రమా 
ణములు కనబడుచున్నవి. అందు రసరత్న సముచ్చయ 
మందలి సన్నిపాత (ప్రకరణమందిట్లు నిరూపితము, తీవ 
సన్నిపాత వ్యాధియందు తాలు (చెలివెలు) |ప్రదేశమున 
చిల్వి మిక్కిలి వాడియైన మొనగల సూదిచే ప్రయత్న 
పూర్వుకముగ సూచికాభరణము నుసయోగించునది, (బ్రహ్మ 
ద్వారమున చీలి నెత్తురు వచ్చినమీద నూచీముఖరసమును 
ఉపయో గించునది, 

ఉపోద్దాతము, రసప్రదీపిక పుట (1౪1) 

1. M. విశ్వేశ్వరశాన్త్రి 3. వ. 1. వెజ్‌... పిన్సిపాల్‌ 
-ఇండియజా మెడికల్‌ కాలేజి, మ|దాసుగారి అభిప్రాయము 
కూడ యింతే, 

2. ఆరవింద కెమికల్‌ వర్కు, (ప్రముఖ ఆయు 
ర్వెద ఇంజక్ష నులు తయారుచే సే సంస్థకు చెందిన 24. వ, 
వారియొక్కయు. 

8. ది. అపొళ్లో ఫార్మన్యూటికల్‌ వర్కు లమి 
జెడ్‌ బరోడ వారియొక్క-యు, 
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4. ఆంధ్రదేశమున గల |పముఖ ఆయుర్వేద 
ఇంజక్ష కనులు తయారుచేయు సంస్టయొక్క_ కర్త వైద్య 
విద్వాకా దూబగుంట సు బహ్మణ్యం ఇండియకా మెడిసన్‌ 
హౌను విజయవాడ వారి యొక్కయు, 

5. హోమియోపతి మెడికల్‌ హాల్‌ Dr. ౨.1. 
నారాయణరావు, కింతాడ కోటపాడు, విశాఖజిల్లా వారి 
యొక్క ఆభిపా9య ఆయున, 

ఆయు ర్వేదములో ఇంజక్ష కా చెద్యవిధా నమున్నంది. 
ఇది చాలాకాలము |క్రిందటనే ఆచరించబడినది. ఇప్పుడు 
క్రొ త్తగాదని నా అభిపాయము. 

6. సంపాదకుడు ధన్వంతరి మాసపత్రిక, వేటూరి 
శంకరళాస్తి, ఆర్షరసాయనశాల, ముక్త్యాల, (క్రిష్లాజిల్లా వారి 
యొక్క అభిపాయముకూడ యింతే. 

7 లేడీడాక్టర్‌ కమలారాణి పన్లిసిటీ కార్యదర్శిని 
ఆలిండీయా మెకికల్‌ Exhibition Xth. Grand Ses- 


sion of U. P. Provincial Homosaopathic Medical 
Conference బేరిలి U. PF. గారి మొక వ గం 


8. Dr. C.P. Samuel B. Ph. See 
మెంబర్‌ 01 దీ ఆల్‌ ఇుడియా మెడికల్‌ సొసె కాళ్ల 


హా స్తీగారి యొక్కయు, 
9. దైద్యభిషక్‌ En రామశర్మ R.M.P. అనంత 
పూర్‌ గార యొక్కయు, 


శ2 ఇంజక్షన్‌ గె డ 
త aan 


ఇంకా ఎందరెందరో ఆయుర్వే దోద్దారకులగు పెద్ద 
లగు వారలు ఆయుర్వేద వై వై ద్యవిధానమునేకు ఇంజక్ష కా 
విధానము నూతనము కాదనియు, |పొచిన కాలమునుండి 
వాడుకలోనే యున్నదని అభి పాయ పడియున్న విషయము 
మీ ఆందరిముందు నిరూపించియుంటిని. నా అభి పాయము 
వీరితో ఏకీభవించుటకు నా సర్వళ రిని ఆయుర్వేద ఇంజ 
క్షణ వై ద్యాభివృద్ధి చేయుటయే నా ప్రథమ కర్తవ్యము. 


ఆయుర్వేద వైవ్యసోవరుల కొక 
నిజ సి 
కు ది 


నేడు మన భారతదేశమున “ఆయుర్వేద ఇంబక్షన్‌” విభా 
నము [ప్రచారములోను, వ్యాధి నివారణులోను పృథోస పాతం 
వహించుచున్నది, నూతన పోకడలతో ఆయుర్వేద వైద్యాభిపృద్ధి 
చేయుట పతి ఆయుర్వేద వైద్యుని కర్తవ్యము. ఇందుకుగాను 
ఆయుర్వేద వైద్యసోదరులందరు ఆయుర్వేద “సమ్మతమైన “ఇంజ 
క్షన్‌” శిక్షణా పొందుట ముఖ్యవసర మని వెద్యసోదరుల పోంత్సా 
హముబేత “ఆయుర్వేద ఇంజక్టకా శిక్షరేందంము” నై పొపించ 
బడినది. నులభముగా ఇంజక్టకా శిక్షణ పొందుటకు నోచే రచి 
యింపబడిన “ఆయుర్వేద & 'ఆల్లోపతిక్‌ ఇం జక్షకా గైడ్‌” ముఖ్య 
ముగా ఈ శిక్షణకు ఆవీసరముండును. 


పూ ర్తివివరములకు 0-4.0 అణాల పోహ్టుబిళ్ళలు ఈ [కింది 
విలాసమునకు (వాసి తెలుసుకొనవచ్చును. 


డాక్టర్‌. , డీ. హనుమంతరావు, 
ఆయుర్వేద సూచీముఖ యంత్రశికణ కేం[దము, 
2146, లాలాగుడిబజార్‌, సికిందాాబాదు. 


వ్యాధియొక్క సాధారణ మైన సరిస్టితుల 
రుతదు ఇంజక్షను చేయుటకు 
p న 
అనువగు చెళలు. 

ఉదయము, సాయంకాల సమయములందు, ఇంజ 
రకా చేయుట ఉదితము. 

క్షయవ్యాధికొరకు “స్టెస్టామైనకా” వంటి ఇంజ 
కనులను యిచ్చుట మంచిది. 


సాధారణమైన అన్ని పరిస్థితులయందు భోజనమైన 
వెంటనే ఇంజక్షకా చేయరాదు. అట్లు చేసినచో జొషధము 
గాని, తత్వముగాని వెంటనే వికటింసవచ్చును. భోజనమైన 
పిదప రండు మూడు గంటల వ్యవధికి పిదప ఇంజక్ష జా 
చేయుట మంచిది. కినైకా సంబంధముగా తయారగు 
ఇంజక్ష కా జ్వరము జారకపూర్ణము ఈ యరాదు. జ్వరము 
జారుటకు పూర్వము ఒకగంట ముందుగాని, ప్తూర్చిగా 
జ్వరము జారిసవెనుక ఒక గంటకుగాని యిచ్చుటచే వ్యాధి 
తిరిగి రాకుండ చేయుటకు వీలుగానుండును. 


శరీరమున జ్వరము నిలచియుండగా క్వినైకా సం 
బంధ మైన ఇంజక్ష ను యిచ్చుటవల్ల వాంతులు, తాపమ్ము 
(భ్రాంతి, నిదాభంగము, ఆయాసము మొదలగు అనేక లక్ష 
ణములు సంపా చ్రించుటకు అవకాశము మెండుగా గలదు. 


శీ& ఇంజక్షన్‌ గడ్‌ 


ఇంతియే గాక అట్టి పరిస్థితులలో వ్యాధిని, ఏ లక్షణములను 
గూడా తగ్గించుటకు నాలుగైదు రోజులు శీమపడవలసి 
యుండును. కౌని యిది నిజముకాదు. మన శాస్ర్రములో ఈ 
పద్ధతి స్పష్టముగా నిరూపించబడియున్న ది. 


పరిస్టితిని గమనించక ఆవకతవకగా యిచ్చిన వై 
ఇంజక్ష కావల్ల కొద్దిగా స్వస్థత చేకూరినట్లు గానుపించినను, 
స్వల్పమైన వ్యవధికి పిదప ప్రభః = జ్వరము తీవిత 
నొంది అ యిబ్బందులు కల్పించవచ్చును. 


ఇట్టి 'జ్వరమునకు క్వినైకా నందుగల _పెత్య గుణ 
ములులేని “ ఇంబక్ష కా యిన్వవలసియుండును క్వినై కాను 
బాలురకు పత్ర సలు _పెత్య స్వభావము 
(తత్వము) గలవారలకు గర్భిణీ ప్ర త్రులకు యివ్వరాదు. చాల 
వరకు “సింకోనిన్‌” క్వినార్స్‌నాల్‌ వాడవలసియుండుసు. 
“సింకోనిన్‌” యందు కషనై కా గుణములులేవు జ్వరము 
పయిన ఇంజక్ష కా యివ్వవలసిన క్వినార్సినాల్‌ బాగుగా తోడ్స 
డును, కొద్దీ “జ్వరముపయి సందేహములేక యివ్వవచ్చును. 
యిందు కింనై కా గుణదు కనుపించదు దీనినికూడ, 
క్వినై కాతో తయారుచేయుధురు. గాని యిందు వవ్‌. జా 
మొక్క చెడుగుణములు కనుపిఃచవు. “కింనై నో పడని 
'వారలకు యెన్నడు క్వినై కా ఇతర బౌషధములతో చేర్చక 
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యిన్వరాదు. మలేరియా జ్వర నివారణమునకు క్వినైన్‌కు 
మించినది కనుపించదు. మలేరియా [క్రిములను సః. హరించు 
టకు క్వినైన్‌ బాగుగా తోడ్పడును. క్వినై నతో ఆర్భినిక్‌ 
(పాషాణసంబంధము) చేర్చి యుండునట్టది సాధారణమైన 
క్వినైన్‌ |[పయోగముకంపెను దీని శక్తి "అధికమని యెంచ 
బడుచున్నది. 


ఇంజకైన్‌ చేయు వైద్యుడు 
శుభ్రముగా నుండుటుయవ సరము 


ఇర్మిజక్ట్ష కా వె వెద్యముచేయు చెద్యుడు శుభముగా 
నుండుట చాల అవసర మై యున్నది ఇంజర్ష జా చేయు 
నప్పుడు చేతులు, ఇంజక్షకా పరికరములు" కు భముగా 
నుంచుట, చేతులను 'లె ఫ్‌ లై ఫొబాయి నబ్బుతోగాని, డిటాల్‌ కో 
గాని” శుభము చే చసికొనుట యవసరము. 


రోగికి ఇంజక్ష కా చేయు స్థలమున లైఫ్‌బాయిసబ్బు 
తోను, డిటాల్‌తోను కడిగి తర్వాత దూదిని స్పిరిటులో 
ముంచి బాగుగా రుద్దిన ఆ భాగము బాగుగా శుభమగును, 
పిదప అట్టి స్థలమున ఇంజక్షన్‌ చేయవలయును, ఇంజక్ష న్‌ 
చేసిన తర్వాత ఆ స్థలమును బాగుగా రెండు నిమిషముల 
పాటు రుద్దుచుండిన మందంతయు తొందరగా శరీరము 
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నందు |పవేశించి ర_క్షమున కలసిపోవును. ఇంజక్షనుచేసిన 
తర్వాత సూదులను సిరంజియొక్క_ భాగములను మరగిం 
చుటగాని, లేదా స్పిరిట్‌ నందు యుంచుటగాని మంచిదే. 
ఇట్లు చేయనియెడల రోగి ర_కకణములలో యుండు క్రిములు 
గాని లేదా దుష్ట పదార్ధముగాని నిలువ యుండి మరల వేరే 
వారికి ఇంజరక్షకా చేసినపుడు యితరవిధములై న వ్యాధులు, 
బాధ సంభవింసవచ్చును. సూదులు మొద్దుచారిన వాటితో 
ఇంజక్షకా యివ్వరాదు. "అట్లు చేసినచో. రోగికి బాధ 
యేర్చడి ఇంజక్ష కా చేసిన స్థలమున నొప్పి యేర్చడును, 
మొద్దుబారిన సూదిని తీసి కొ9 త్తదానితో న. మంచిది, 
ఇంజక్షకా చేసిన వెంటనే మరగించి Se రంధ్ర 
మున "సన్నని తీగె వుంచుటవలన సూదికి తుక్సీ, దుమ్ము 
పట్టక శుభ్రముగా యుండును. ఇంజక్ష జా చేసినచో యేమా 
త్రము నొప్పిలేకుండ నిదానముగా ఇంజక్షకా చేయుచుండ 
వలెను, ఇంజక్షకానుండి వారికి యే భాధలు రాకుండ కాపా 
డుట వైద్యుని కర్తవ్యము. వైద్యుడు ఈ విషయముల 
యందు ముందుగా కడు జాగత్త పఫపడవలసీయుండును. 





ఇంజక్ష౯ా కడుజాగత్తతో చేయుట 


'ఇఎజిక్షకా ద౦ివము (స్‌. మందు పలుచనిదై 
నో సన్నని" సూదులు వాడనభస యుండును. (అనగా) 
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No. 106 i8&24& 26 Needles పలకు వాడవలసియుం 
డును, ఇంజక్షకా మందు ఆయిల్‌ Oil సంబంధ మైన యెడల 
యక్క్కువనంబరు సూదులు వాడవలసియుండును. సుమారు 
0. 12 0. 14 No.l No.2 Needles వాడవలయును, 
ఇట్లు వాడుటవలన ఇంజక్ష కా సరంజినంనుండు మందు 
తొందరగా శరీరమునందు పివేశించును. 


ప్రతివారికి ఇంజక్షన్‌ చేసిన తర్వాత అయిదు 
నిమిషములపొాటు విశ్రాంతీ' యిచ్చుట మంచిది. ఇంజక్ష జో 
చేసిన వెంటనే రెండు నిమిషాలపాటు టించర్‌ అయోడేకా 
బాగుగా పూయుటవలన, ఇంజక్ష కా యిచ్చిన భాగము నొప్పి 
లేక యుండును. గుండె బలహీసముగలహారలకు ర రక్తము 
సరిగా ఆడని వారలకున్ను ఇంటివీనస్‌ ఇంజక్షకా "చేయ 
రాదు - చేసినయెడల పా9ణాపాయము సంభవించును. 
గుండెను నిలిపి వేయును. చిన్నవయన్సు గల పిల్లలకు 
యెన్నడు బజ్లు|టవీనస్‌ ఇంజక్షకా చేయరామ. ప్రతి వ్యాధు 
లందు రక్తము సరిగా ఆడుచున్న ట్లు ' [గహించుటకు ఉద 
యము స్టైతస్‌కోప్పు దారిరా పరీకించవలయును, తరువాత 
ఇంట వీనస్‌ ఇంజక్షకా యివ్వవలయును. పరీక్షించనిదే 
ఇంటిపీనస్‌ ఇంజక్ష్మ ఫై యివ్వరాదు. 

ఇం(ట్రవీనన్‌ ఇంజక్షకా చేయుటయందు వైద్యుడు 
ముందు కడుజాగత వహించవలయును. యే వ్యాధియం 
వైనను అవసరముకొద్ది త్వరపడి ఇంటట్రవీనస్‌ ఇంజక్ష నులు 
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చేయరాదు. అవసరముకొద్ది చేయు ఇంజక్షన్‌ను చర్మవ స్త్రి, 
కండరవ స్తి ఈ రెండే యెక్కు. వ చేయుసురు. (ప్రతిదినము 
ఇంట్రవీనస్‌ ఇంజక్షను చేయరాదు. రెండు మూడు దినముల 
వ్యవధి "పెన అవసరమును గమనించి చేయవలయును. యే 
ఇంజక్షన్‌ నై నను డబ్బుకు ఆశించి దూటిమాటికి చేయరాదు, 


చేసిన రోగికి రోగమునకు [శమత్మీవత, ఆయాసము కలు 
గుటయేగాక రోగికిగల రోగము నివారించక యితరబాధలు 
సెకము సంభవించును. ఇప్పటికే చాలవరకు వైద్యులు 
వ్యాధియొకటి మందొకటి యిచ్చి వ్యాధులను నివారించలేక 
నమ్మకములేని వై చ్యులగుచున్నారు, యెందుకగుచున్నా 
రనిన: యే వ్యాధికి యే ఇంజక్షన్‌ యివ్యవలయునో వారికి 
తెలిసియున్నను అప్పటికి వారీవద్ద వ్యాధికి తగిన ఇంజ 
క్షన్‌ లేనందున (లేదా) అభించనందున ధనాభావముచే 
యేదోఒకటి వాడుటచే ఈ చెడ్డపేరు వచ్చుచున్నది. రోగి 
వై ద్యునియొక్క ఇంజక్ష కన్‌వై నమ్మకము లేవివాడగుచు 
న్నాడు. ఇట్లు డబ్బుకాళంచిన వ్యాధులు యెన్నటికిని నివా 
రించుట కష్టము రోగికిచ్చెడు ఇంజక్షన్‌ లన్ని యను, 
ఒకే న స్థలమున (గుచ్చరాదు. స్థలములు మూర్చుచు యిచ్చు 
చుండవలయును. ఒకే స్థలమున ఇంజక్షన్‌ యిచ్చుచుండిన 
గడ్డకట్టుచు మిక్కిలి 'నొప్పి సంభవించును, ఇంజక్షన్‌ 
(ఆనగా) సూదియొక్క రంధ)ముఇద్వారా శరీరములో నికి 
బొషధమ్ల 'శులభముగా పహవేశ పెట్టగల సదుపాయము, 


7 
అజాగతగా ఇంజక్టకా చేసిన సంభవించు 


పాయములు 


ఇంజక్ష కా చేయుటకుముందు వై ద్యుడు యెంతయు 

జాగ త్తపడవలసి యుండును. ఇంజక్షకా యిచ్చు స్థలము 
సరిగా నిర్ణయించి సూదిని నరమునకు తగులకుండ (గుచ్చ 
వలయును. సూది పొరపాటున నరమునకుగాని, ఎముకలకు 
గాని నరము మొదలగువాటికి గాని తగిలిన యెడల రోగి 
శరీరమునకు అమితమగు బాధలు ఏర్పడును. కొన్ని పరి 
సితులయందు గడ్డకట్టి నొప్పికలిగి కొన్ని దినములకు 
కురుపుగా యేర్చడును. ఇట్లయినచో దీనికి తగు కత 
చికిత్స చేయవలసియుండును. చాలవరకు నొప్పిగల స్ట సల 
మున గోధుమ పొట్టుతోను, ఉప్పుతోను కాపడము చేయ 
వలయును, పుండుగా మారినదానికిమా తము “అయో డెక్సు 
ను పెన రాయుటకు ఉపయోగపడును. “డిటాలోతో 
పుండును శుభపరచుటవలన పుండును నివారించుటకుగాను 
దానియందు గల మాలిన్యమును వెడలగొట్టుటకు బాగుగా 
తోడ్పడును, శరీరమున మాంసము కుంళ్ళినప్పుడే (సె సెప్టిక్‌ ) 
అనుచుందురు. వుండు మానుటకుగాను పుండు తగ్గించే 
ఆయింటుమెంట్లను వాడవలసి యుండును, పుండునుండి 
చీము నివారించుటకుగాను యితర విధముల ఇంజక్ట నులు 
చేయవలసి యుండును. ఛాలవరకున్ను యో సల్ళేటు 


ర్‌0 ఇ్షింజక న్‌ గెడ్‌ 
లై R—— 


ఆఫ్‌ సోడియం బాగుగా ఉపయోగపడును, స్థలము నిర్ణ 
యించి ఇంజక్షకా చేసిన యెడల యెవిధమైన బాధలు 
సంభవించనేరవు. సూదులను, సిరంజిని మర గించనియెడల 
కూడ (సెప్టిక్‌) కావచ్చును. ఎన్నటికిని యె స్థలమున 
ఈయదగిన ఇంజక్షను లా యా స్థలములందే రాయవలసి 
యుండును, 


చినతాందాతాదాణకాకటనుచెకుతుతితెటూలనినను. 


ఇంజక్షన్‌ చేయునప్పుడు గాలి బుడగలు 
సిరంబినం చె మాత)ము లేకుండా 
చేయుట ముఖ్యా వసరు 


ఇం(టవీనస్‌ ఇంజక్షకా చేయునప్పుడు సిరంజినందు 
యేమా[తము గాలి బుడగలు లేకుండ జ్యాగత పడవలెను, 
సిరంజినందు గాలిబుడగలు ఇంజక్ష కా బొషధముద్వారా 
శరీరమునగాని ముఖ్యముగా ర క్రహిళ ములోనికి పివేశిం 
చిన మాత్రమున అప్పటి కప్పుడే పాిణాపాయము సంభ 
వించక తప్పదు. సిరంజీని నిటారుగా నిలబెట్టి గాజుకడ్తీని 
'నెమ్మదిగా ఫైకి నొక్కు.చు రెండు మూడు చుక్కల 
యందు సూదిమొననుండి పెకి విడిచినపిదప గాలి బుడగలు 
జ్రీరంజీనందు లేవని వైద్యుడు (గహించవలయును. ఇట్లు 
గాలి బుడగలు లేనట్లు బాగుగా చూఛి, ఇంజక్ష కా చేయ 


ఇంజక్షన్‌ గెడ్‌ 1 
సః డా 


వలయును సిరంజినందు యేమాతిమైన గాలిబుడగ లుం 
డినయెడల అవి ర_నాళము ద్వారా హృదయమున (ప్రవే 
శించి [పాణాపాయము కలిగించును. గాన దీనియందు, 
బాగుగా జాగితవపడవలయును, కొ9త్తవారికి ఈ ఇంట 
ప్‌నస్‌ ఇంజక్షకా (పయోగము కష్టమైనదని చెప్పవచ్చును. 
గాని పాిక్షీసు గలవారలకు సులభమైన దనవచ్చును. 
ఎన్వరై నను ఇంటిఏనస్‌ ఇంజక్షకా చేయునప్పుడు ఈ 
నిషయములయందు జా(గత పడవీలయును, 





ఇంజక్షనే సూచీముఖ యంత్రము 


సూచీముఖ జొషధ సప్రయోగమని మన పూర్వులు 
భావించుదానినే ఆంగ్లేయ వైద్యమునందు ఇంజక్షజా అను 
చున్నారు. సూచీముఖయంత) విద్య ఆంగ్లేయులకు మన 
సిద్ధాంతమునుండే లభించినటుల కనబడుచున్నది. మన 
వైద్య పరిశోధకులు, మాధవుడు, శుళ్ళతుడు, అశ్వినీ 
కుమారులు, మహర్షులు దీనిని కనిపెట్టియున్నారు. పూర్వము 
మనవారలు దీనిని ఎరిగియే యున్నారు. దీనిని ఆయుర్వేద 
వైద్యులు సూది మందనిరి. ఆంగ్లేయులు ఇంజ క్షకా విద్య 
యని యనుచున్నారు. ఇంజక్షన్‌ "చేయుటకు పితి ఆయు 
ర్వేద వై ద్యునకు హక్కుకలదు. సూచిముఖ వైద్యము 


ర్‌ి ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


పఏతివారికిని చేయకూడదనియు, ఆనసరమును బట్టియు 
బొషధము తొందరగా గుణమునిచ్చుటకుగాను, ప్రమాద 
స్టితియందు అప్పటికప్పుడే బాధలు నివారించుటకును విష 
సంబంధమైన బొషధము (మింగిన వేశలయిందను, వ్యాధిచే 
స్పృహ తప్పినప్పుడున్ను ఈ సూచిముఖ ప ప్‌ రమా గ చికిత్స 
చేయవచ్చును. జొషధ దివమును సిరంజీ 'సహాయముజే 
శరీరములో సూదిద్వారా పి వెళ పెట్టుదాసినే సూచీముఖ 
పీయోగమని నా అభిప్రాచుము. దీసిని ఆల్లోపతి డాక్టర్లు 
ఇంజక్షకా యని పేరు పెట్టినారు. ఆయుశ్వేదమున సూచీ 
ముఖ. యంత్రమని దానికి "పీరు కలదు. ఆయుర్వేద వై ద్యులు 
ఇంజక్ష కా విధానము మన విద్యకాదని క అనుచు 
న్నారు, ఇట్టిది మన ఆయుర్వేదమునందు చూచిన, తప్పక 
ఇంజక్షన్‌ విద్య మనదేనని (ప్రతివారు ఒప్పుకొనక తప్పదు, 





ఇంజక్షన్‌ లు యెన్ని ఏధములు 
(వాటిని ఉపయోగించు స్థలములు) 


1. ఇంటంిమన్కలర్‌' ఇంజక్షకా, దీనిని కండరములో 
లోతుగా చాలవరకు చేయుచుందురు. పిజ్హపై యుండు 
గట్టి కండరమునందును, భుజమున కండరమునందును 
జ్రేయుచుండురు. 


ఇంజకన్‌ గెడ్‌ ర్‌కి 
బు రాలా 


"హిపాడర్‌ మిక్‌ ఇంజకన్‌ దీనిని చర్మము కి)ంద 
వూ 0 

చేతిదండ ముంజేతి వరుసలో చేయుచుందురు చేతి 
పె భాగము, పిరుదుల యందును, వీపల యందును, 
కాలి మడమల సానముల యందును దీనిని చేయ 
వచ్చును. ఇట్టిది ముఖ్యముగా చేతిదండ చిన్మమునందే 
చాలవరకు చేయుచుందురు. 


ఇంట్రవీనస్‌ ఇంజక్షన్‌ : దీనిని ర_క్తనాళమున చేయు 
దురు. చేతియందు ర_క్రనాళము గనుపించని యెడల 
కాళ్ళయందు గల రక్రనాళమునకు కూడ చేయుదురు. 
చేతియందు యెక్కడి సిరలయందైనను తెలిసి చేయ 
వచ్చును, 


, చర్మము కోసి సిరలయందు ఇం|ట్రవీనస్‌ ఇంజక కా 


చేయుట ; దీనిని చాలవరకు కలరా వ్యాధులయందు 
నరము కనిపించనివారలయందు చేయుచుందురు. ఇట్లు 
చేసినప్పటికిని పిదప దీనిని మాన్పవనచ్చును. 


. ఇంటస్ఫినల్‌ ఇంజక్షన్‌ : దీనిని వీపుభాగమున వెన్ను 


బొక్కయందు బహ్మదండి నాళమున ఇంజక్షన్‌ 
చేయుదురు. 


. ఇంటిడర్‌ మల్‌ ఇంజక్ట న్‌ ఏ దీనిని చర్మమునందు గలి 


పొరలలో చేయదురు" ఇట్టి వే కలరా మసూచికలయం 
దును టీకాలుకూడ చేయుచుందురు. 


ర్‌శీ 


10. 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


ఇంటా ఎద్దామినకా ఇంజక్షన్‌ : దీనిని చిన్నపిల్లలకు 
ఇం|ఓ£వీనను పద్దతి యివ్వలేసి యెడల దీని సహాయ 
ముతో చేయుదురు. నాభి క్రింద చర్మము కోసి (పెరి 
టోనియ) యందు ఇంజక్షకా చేయుచుందురు. 


, ఇంట సిర్మిబల్‌ ఇంజక్ష కా * దీనిని కపాలమునకు వెను 


క్రగా రం|ధముచేసి సూదిని [గుచ్చి మందు విడుతురు, 
ఇది మహా కష్టసాధ్యమైనది. దీనిని చాలవరకు యే 
చిన్నచిన్న డాక్షర్లు చేయలేరని చెప్పవచ్చును, 


రెక్‌ టాల్‌ ఇంజ క్లకా : దీనిని ఆసనము ద్యారా పిచికారి, 
సహాయముతో మందు ఎక్కించుదానినే ఏనిమా 
యనుచున్నాము. 

సింస్పల్‌ ఇంజక్షకా : దీనిని శరీరమునందు గల ఆన్ని 
రం|ధ్రములయందు బొషధము వేయుచున్నారు. 


ఈ పై (వాసిన ఇంజక్ష కాలలో చాలవరకు చూడ 


సామాన్యులకు నాల్లు విధములు వాడుకలో గలవు. ఇతర 
విధములై నవి మనవారు వాడుకజేయ లేరు. వీటిని చాలవరకు 


“స్పెషలిస్టు డాక్ట రో వాడుచుందురు. పూర్యము నుండియు 


యిప్పటివరకు 'ఇంజక్ష కా పద్దతి" బోలిన [ప్రయోగ పద్ద 
తులవంటివి మన దేశమునందు కొన్ని విషయములు గలవు 
చేతిపెనగాని, యితరచోట్లగాని గుంట గలగర పసరుతో 
సూదిసహాయమున పచ్చబొట్లని వేయుట కలదు. ఇట్టివి 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ ర్‌క్‌ 


కూడ ఇంజక్షన్‌ కు సంబంధించిన వేనని చెప్పుకో వచ్చును. 

నొప్పిగల స్థలమున పచ్చ వేయుచుండుట కొషధమును శరీ 
రమున మర్దన చేయుదానివలె యిదికూడ ఒక విధమైన 
చికిత్స యని “చెప్పుకోవచ్చును. ఇంజక్ష కా చేయుటకు (పతి 
ఆయుర్వేద వెద్యునకు హక్కుగలదు. దీనిని నిషేధీంచు 
టకు (ప్రభుత్వము కూడ నిరాకరించలేదు. ఎందుకు నిరాక 
రించదని అందురు. ఈ ఇంజక్ష కా విద్య మనదే; మన 
వోరుకూడ చేయుచుండిరి. ఇది మన ఆయుర్వేద శాస్త్రమందు 
కలదని చెప్పవచ్చును. అల్లోపతిడాక్టర్లు మేము తప్ప యితర 
విధముల వె వైద్యులు ఇంజిక్ష కా యవ్వరాదనిరి. వారికే ఈ 
ఇంజక్ష కా విద్య లభించెనట, బాగుగా చూచినచో ఈ ఇంజ 
క్షన్‌ 'విద్య ఆయుర్వెదమునందు కలిగి యున్నందుననే 
దానిని మనము నూచిముఖ యం[తమని యనుచుందుము. 
అదియే ఇంజక్షన్‌ విద్య. మన ఆయుర్వేదమునందు అస్త్ర 
ములని అనేక విధములు గలవు. వీటిని మనవారలు, మహా 
ర్లులు, బుషులు కనిపెట్టి యుండిరి, వీనినే మనము ఇంజ 
క్షా యని భావించుచున్నాము, ఇంజక్షన్‌ నూచీముఖ 
ప్రియోగమని యనవచ్చును. వీటిని యిప్పుడు సుమారు 
పది సంవత్పరములనుండి అమలులోకి తెచ్చియున్నారు, 
ఆయుర్వేద ఇంజక్ష కాలు చాల తక్కువగా యున్నవి, 
ఇట్టివి యింకా చాలవరకు వాడుకలోలేవు. ఈ ఆయుర్వేద 


ఇంజక్ష కాలను మనవారలు పరిశోధొంచి వీనియందు గల 


న్‌6 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


గుణములు బై.లుసరచియున్నారు. ఆయుర్వేద ఇంజక్షనులు 
అవతరించిన నాటినుండి, మన ఆయుర్వేద వైద్యులు గర్వ 
' పడవలసినదే, ఆయుర్వేదమునందు యింకా చాలవరకు 
కొత్త ఇంజక్షనులు కనుగొనుచునేయున్నారు. కొన్ని విధ 
ములై నవి మాత్రము యిప్పటికి బాగుగా గుణము నిచ్చు 
చున్నవి. ఆయుర్వేద వైద్యులు తప్పక ఆయుర్వేద ఇంజ 
క్షనులను వాడి వాటి గుణములు కనుగొని ఆయుర్వేదము 
వృద్దిగావించగలరని నేను ఈ గింథమును ఈవిధమున 
వాసి, మీకందించితిని, ఇది నా పాంర్ధన, 





హ్‌ స్టైర్‌ లైజ్‌” (అనగా) నేమి? 


క ఫైర్‌ లై. జో (అనగా సూదులు, సిరంజి భాగము 
లను నీటియందు మరగించి శు భ్రపరచునట్టి వానినే "సై స్టెన్‌ లై. జ్‌ 
అనుచుందుము. పితిఒక ఇంజక్ష కా చేయనప్పుడు 
ముందుగా సిరంజిని దూదిని సైర్‌లై క్‌ చేయుట ముఖ్యావ 
సరము. “స్పెర్‌ లై జ్‌” చేయక ఇంజక్షకా చేయుట [ప్రమాద 
కరమని గట్టిగా భావించవచ్చును. ఇంజక్ష కా పరికరములను 
మర గించి, “ానుగా థ్థ్స భముచేసి, ఇజక్షకా చేయవలెను. 
చీర్లిని.. అల్లోపతివారు స్టైక్‌లై జ్‌ అని అనుచున్నారు. 
తనతాశణ రీనిని. “మర గించుటి” యని ఆకుకొనముచుం 
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దురు. సిరంజి భాగములను విడదీసి సూదులయందు గల 
తీగలను లాగి, సిరంబిని 'పెట్టైయందు నుంచి అందు 
నిండుగా నీళ్లటోసి, స్పిరిట్‌ ల్యాంప్‌ దీసము-పై గాని, 
“స్టాపొయ్యి” ముందుగాని కుతకుత సీళ్ళు మసలువరకు 
నుంచి తర్వాత తీసి, చల్లార్చి శుభ్రపరచి, ఇంజక్ష కా చేయ 
వలయును. సిరంజీని, సూదులను మరగించిన తర్వాత 
చేతులతో తీయకూడదు. చిమట సహాయముతో తీయు 
చుండవలయును. మరగించిన తర్వాత చల్లార్చిన వెంటనే 
ఉపయోగించుకొనవచ్చును. ఇంజక్షకా చేయబడని అన్ని 
'వేళలయందును నూదియందు తీగను యుంచుట మంచిది. 
ఎన్నటికిని, సిరంజిని అశుభ)ితలో వుంచిన మలినముచే 
(తుస్ప్రుకలిగి యుండును. అన్ని వేళలయందును, సిరంజి 
సూదులను శుభంపరచి యుంచుట ముఖ్యావసరము. ఇంజ 
కలో చేయునప్పుడు చేతులను కూడ స్టెర్‌లైజ్‌ చేయుట, 
(లేదా) డిటాల్‌ సహాయముతో శుభపరచుట అవసరము. 
ఇంజక్ష కా విధానమందు ప్రతి వైద్యుడును ప్రతి అంశము 
నందును శ్రద్ధ వహించి కడు జాగరూకతతో మెలగుట' 
ఉచితము. 


DETTOL 


ANTISEPTIC 
డిటాల్‌ యొక్క ఉపయోణగమఘుల 
——2- 0 0 ఆ 


పె జొషధద9వము శుభము చేయుటకు గాను 
ఉపయోగపడును. ఇది: క్రిములను, విషపదార్థములను 
పోగొట్టునట్టిది. శ రీరమునకు మృదుత్వమును గలుగజేయు 
నట్టియ, ప్రత్యేకముగా దుర్వాయువులసు, దుష్ట [క్రిములను 
పోగొట్టుటకు ఇది బొగుగా తోడ్పడును. ఇక వైద్యులకు 
అనేక విధములుగా పనికివచ్చుచుండును. ఆసుప|తులకు 
(వె ద్యశాలలకు, శిళురకణ శాలలకు, డాక్షర్లకు, వైద్యు 
లకు, గృహస్థులకు, మునిసిపాలిటీలకు అనేక సందర్భముల 
యందు శు భ్రతకు బాగుగా తోడ్పడును. దీనియందు మంచి 
వాసన గలిగి యుండును. చర్మము, దంతములు దీనితో 
కడుగవచ్చును వస్త్రముల మచ్చలుపడునట్లు చేయును, 
ఈ మందులో అనేక విధములై. న దుష్ట క్రిములను సంహరించు 
శక్తి గలిగియున్నది. దీనిని నీటితో మిశితముచేసి కడు 
గుట కుపయోగించనలెను, గాయములు, పుండ్లు పరిశకుభ9 
ముగా నుండనిచ్చును. వ్యాధ్శిగస్తుల గదులయందు దీనిని 
చిలికిన యెడల మంచి వాసన గలిగి అంటువ్యాధులను 
అంటనీయకుండ కాపాడును. అంటువ్యాధుల యందు 
రోగ్లియొక్క. గుడ్డలు దీని నీటితో ఉతుకవచ్చును. వ్యాధి 
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(గస్తుని అవయవములను దీనితో కడుగవచ్చును. మాలి 
న్యము గల పదార్గమును తీసివేయుటకు బాగుగా తోడ 
డును. ఆరో గ్యవంతులు దీనికో స్నానముచేయుటకుకూూడ 
బాగుగా ఉపయోగపదూను. వేడినీరు మిళ్తితము చేసి, 
ఎనీమాలకు ఈ మొదలయినవాటికి ఉపయోగించవచ్చును. 
దీనితో “గృహములు, గదులు శుభము చేయుటవలన, క్రిమి 
జాడ్యములు, ఆంటుజాడ్యములు నిరోధించుటకు బాగుగా 
ఉపయోగించును. చెవులో చీముకారు వ్యాధికి, దీనితో 
కడుగుచుండిన ఆందుగల (క్రిములను సంహారించును, 
ఇతర విధములైన అనేక అంటుజాడ్యములందు. దీనితో 
కడుగుటవలన అంటువ్యాధులు వి స్తరించక సమసిపోవును. 
ఈ మందు ఒక గ్లాసులో పదిచుక్కలు పోసి, వేడినీరు 
కలిపి నోటితో పుక్కిలించి ఉమ్మివేసిన యెడల నోటి 
యందు గల దుర్వాసన నివారించును, విషపదార్థిములను 
నివారించుటకుగాను బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, 
సిరంజీలు, పిచుకారులు, సూదులు, ఆపరేషన్‌ చేయు కత్తులు, 
చిమటాలు, యితర విధముల వైద్య పనిముట్లు మొదలగు 
నవి కడుగుటకుగాను బాగుగా ఉపయోగపడును. " చర్మ 
వ్యాధుల యందును, కడుగుటవలన, కుభంిము చేయును, 
దీనియందు యింకా చాల గుణములు క లగియున్నవి. 

21. ౨. ఈ మందు కడపులోనికి మాత్రము (త్రాగ 
కూడదు. (త్రాగినచో పొమాదము కలుగును, 


సాధారణముగా అవసరమగు ఇంజక్టకా 
సిరంబీలు, "మొదలైన పరికరములు 





(సూదుల నెంబర్లు) 
1Box No. 16 Needles, 1 Box 12 సూదులు 
గల పె్టె No. 14 గలవి. No.1 సూదులు రెండు 


No. 18 గల సూదులు (12) ఈ సూదులు నెంబర్ల ప్రకా 
రం లభించుచుండును, 


(సిరంజీ పిచికారీలు) 
1 l 1 1 లభించును, 

10౮ 2-CC 5C0  10-CC 
(ఓక చిమట, నాలుగు స్టీల్‌ సిరంజిపెప్టులు, ఒక స్పిరిటు 
ల్యాంపు (మరగించుటకు, కొంత కాటన్‌ కౌర్చాలక్‌ 
5౦029, ఒక బాటలు డీటాల్‌, ఒక బాటలు రెక్టిపైడ్‌ స్పిరిట్‌, 
అరపొను టించర్‌ అయోడిన్‌ ) ఈ వస్తువులు వైద్యులకు 
నిత్యావసరమై యుండును గాన సతి వై ద్యునివద్ద ఈ 
వస్తువులు ఉంచుట చాల అవసరమై యుండును. 

ఇం| టవీనస్‌ ఇంజర్ష కా చేయటకు ఒక రబ్బరు, 


నరము ఉబ్బుటకు చేతికి క కట్టుటకుగాను ఇవి ఉపయోగ 
పడును, 


ఇంబక్షకా చేయుటకు పూర్వము 
అంపుల్సు కదలించుట ముఖ్యము 


ప్రతిఒక్క ఇంజక్షకా చేయునప్పుడు, ఇంజక్ష కా 
అంపుల్సును బాగుగా రెండుమూడు మార్లు కదలించి, చిన్న 
రంపముతో కోసి, సిరంజి మొన (సూదిని) ఆంపుల్సు నందు 
నుంచి, పిస్టకా రాడును వెనుకకు లాగుచుండిన అంపుల్చు 
నందుగల మందంతయు సికంజిలోసికి పి వెశించును. 
అంపుల్సును కదలించనిదే మందును సీరంజీలోనికి లాగ 
కూడదు. అంపుల్సు a ఇంజక్షన్‌ మందు గల గాజు 
బుడ్డి, చాలవరకు అంపుల్సు అర ౦ర్‌ నుండి 20 CC వరకు 
ఇంతకు యెక్కువకూడా లభించుచుండును. అర ౮ నుండి 
2 ౮౮ వరకు చర్మముక్రింద ఇంజక్షన్‌ చేయుచుందురు. 
1CC నుండి 10 CC వరకు కండరములో ఇంజక్త కా 
చేయుచుందురు. 2 ౮౮ నుండి 20 ౮౦ యింతకు యెక్కువ 
కూడ ఇంట్రవీననస్‌ ర _రృనాళమున ఇఎజరక్ష్మ కా చేయుచుందురు. 


“"వయల్స్‌” ర పుల ద్రవ్యవ ముతో సంప 
రబ్బరుమూతతో లభించు బుడ్లు 


వీటిని చాలవరకు నయల్స్‌ లేదా బల్బు అని, కూడా 
అనుచుందురు, వీటియందు. చాలవరకు పౌడరు రూఫక 
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ముగా బొషధము లభించుచుండును. పొడరు మాదిరిగా 
నుండు బుడ్రయందు డిస్టిళ్ల్‌ వాటర్‌ తోగాని, నార్మల్‌ పై లైనుతో 
గాని మిశ్రోతము చేయచుందురు. కొన్ని ఇంజక్షణ 'ద్రోన్య 
ములు మాత్రము ద్రవపదార్థముగానే లభించుచుండును, 
ఇంకను కొన్ని పొడర్లున్ను, కొన్ని (దవరూవముగాను, 
కొన్ని ఆయిల్‌ రూపముగాను లభించుచుండును. ప్రయో 
గమునకు పూర్వము వీటినికూడ కదలించి, ఇంజక్షణా 
చేయుట మంఛిది. రబ్బరు మూతకు Swen వయల్‌ 
నందుండు మందును వలసినంత సిరంజిళోనికి లాగవల 
యును. రబ్బరుమూతగల బుడ్తయందు గాలి చొర? సేరదు, 
సీలు బాగుగా బిగించియుండును. 


ఇంజక్షన్‌ అంప్తుల్సతోనుండు పెట 
దాసి పైనుండు వివరములు 


అంపుల్బుగల పెస్పైపెన బొషధము యొక్క. పేరు 
ఒక అంపుల్సున కెన్ని (యలు, అంపుల్చునందు యెన్ని 
(గెయినుల బొషధముండును, అంపుల్ప్చునందుగల మందు 
యొక్క ఉసయోగములు, వాటి వాడుక, యే స్థలమున అంజి 
క్షా చేయనలయును, ఇంజర్ష కా తయారుచేయబడిన తేది, 
యెన్ని నెలలనరకు 'చంజక్షజా కిషధము నిలువయుండును, 
స్హమైన్నిదినముల కొక తూరి ఇంజక్ష్మ కా చేయవలయును, 
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కంపెనీవారి లై సెన్సు నెంబరు మొదలగు యీ యన్ని వివ 
రములును ఇంగ్రమ అక్షరములతో వొసియుండును, 
ఇందు కొన్ని కంపెనిలవారు, పె వివరములలో కొన్ని 
మాత్రమె క్లుప్తముగా వ్రాయరు. వీటిని మనము, ఇంజ 
క్షకా చేయుటకు ముందు చదివి గిహించుకొనవలయును, 
ఇంజక్షజా పెప్టియందు చిన్నరంపము లభించును, ఇది 
ఆంపుల్సు కోయుటకు ఉపయోగపడును. 


సాధారణముగా (పతి ఇంజక్షకా పెప్టియందు మందు 
యొక్కగుణము, మోతాదు మొదలగు వివరముల సూచించు 
నట్టి ఒక కాగితము నుంచబడి యుండును. 


“ఇవా 


థ్రీ 
ఇ౦జక్షన గైడ 


తానే 
— ్తైం-- 
1. ధియోసల్ఫేటు ఆఫ్‌ సోడియం 


Thio Sulphate of Sodium 


ఇంట్రమస్కులరు ఇంజక్ష జొ (అనగా) కండరము 
లందు యాయవలసిన ఇంజక్ష న్‌ 


2 ౮6 దినములో 15 గైినులవరకు, వై బొష 
ధము చేరియుండును, “సాల్‌ వార్‌ సకా” లేక “నియోసల్పరు 
సనల్‌” మొదలగు పాషాణ సంబంధమైన ఇంజక్ష కాలను 
“సిఫిలీస్‌” అనగా సవామేహ సంబంధమైన జబ్బులకు 
వాడవలసి వచ్చినచో, సూదిని రక్తనాళ ములోనికి గుచ్చి 
నప్పుడు ర_క్రనాళములోనికి పోవలసిన బొషధము పొర 
పాటున చర్మము. క్రిందికి గాని, కండరములోనికి గాని 
(ప వేశించుటచే వాపు, మంటలు, పోట్లు, బాధ మొదలై నవి 
కలుగుట సహజము గాన అట్టి ప్రమాదస్థితిని తోలగించు 
టకు సె “ధియోసల్ఫేట్‌ ఆక్‌ సోడియం” ఇంజక్ష జా 
ప్రయోగించి ర క్ష క్షనాళమునందు [ప్రవేశింపవలసిన బొషధము 

చర్మములోనిక, కండరములోనికో పోవుటచే యేర్పడిన 
స్ల'జధలను వెంటనే నివారింపవచ్చును, బాధ యేర్చడిన 
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స్థలమునకు చుట్టు సోడియం ధియోసల్సేట్‌ ద్ళవమును 
కొద్ది మోతాదులలో రెండు మూడు ఇంజకకాలు వాడిన 
యెడల విరుగుడుగా పనిచేసి వెంటనే బాధల నివారించును. 
పొరపాటువలన శరీరమునకు బాధ యేర్చరభిన పాషాణ 
సంబంధమైన ఇంజక్షన్‌ ల [పమాదమును తొలగించునట్టి 
శ  క్రివంతమైన ధియోసల్సేట్‌ ఇంజక్ష కా యొక్క [పయో 
జనమును " ప్రథమమున వివరించడమైనది. ఇంటవీనస్‌ 
ఇంజక్షకా చేయు వైద్యులు తప్పక పె ఇంజక్షకా దగ్గర 
నుంచుకొనుట చాల మంచిది, 


2. కాల్షియం గూకోనేట్‌ 
Calcium Gluconate 
ఇం[టవీనను అండ్‌ మస్సు_లర్‌ ఇంజక్షకా, 


10 ౮6 వరకు ఇంట్రవీనను 5 00 వరకు ఇంట 
మస్కు-లర్‌ ఇంజక్ష కాను, కయవ్యాధులకు, శరీరమున 
సున్నపుధాతువు తగ్గీనపుడు కల్లుదుం డెడు దగ్గు, బలహీనత, 
జ్వరములు, శ్వేత ప్రదరములు, 'రక్ర _క్షప్రదర ములు, బలహీనత 
కలిగిన స్త్రీలకు ముక్కునుండి ర క్రముపడుట తగ్గును. 
క్షయవ్యాధులందు కలుగు ర క్తకాసలు, ర క్రప్రావములను 
నివారించును. “శ్యాండోేజ్‌ కం" ౦పెసీ” వారిది చాల మంచిది. 
వ్యాధిని గుర్తెరిగి, ఇంజక్షకా చేయుదుండవలయును. 
బై కాల్షియం Ey కంపెనీ వారిది ప్రైమాదిరిగానే పని 
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జేయును. క్షయవ్యాధులకు పల్యేకముగా వాడుక చేయు 
దురు. బలహీనము గలవారికి గమనించి ee చేయ 
వలయును. గుండెదడ గలవారికి కూడ జాగ అతి కో చెయ 
వలయును, ఇ 


N. ౨. వివరములు నిపులముగా కాల్షియం ₹ శౌండోస్‌ 
నందు చూడుము, 


9. కోలాయిడు కాల్షియం విక్‌ విటామికా డి. 
Coll oid calcium with vitamin D Inj.ction 
ఇంటమనులర్‌ అండ్‌ హెపొడర్‌ మక్‌ ఇంజరక్షకా, 

2 CC, 29 CC లభించును. 5 మిలిగాము, ర శాల్లి 
యంతో 500 యూనిట్లు విటామిను డి కలిపి తయారు 
చేయుదురు. క్షయవ్యాధి! కాల్షియం తక్కువవున్నయెడల 
ఈ ఇంజక్షకా యిచ్చిన మంచీ పనిజేయును. రక్తకాసలు 
నివారించుటలో మంచిగ పనిచేయును. గర్భిణీ. స్త్రీలకు 
కలుగు వాంతులు (డోకులు) నివారించి గర్భములోగల చికు 
వును ఆరోగ్యవంతునిగా వృద్ధి జేయబయందు మంచి 
గుణము కలది. త్షయవ్యాధులకు అమృతమువఐ వని 
జేయును, ప్రతిదినము ఈ ఇంజక్షకా యిన్వరాదు. మూడు 
దినముల కొకసారి యిచ్చుచుండ వలయును. అర్హ తలనొప్పి 
గలవారికి ప పన్నెండు ఇంజక్టన్‌లిచ్చిన మంచి వన జేయును, 
ఫర్యనష్టమును నివారింఛి, క్వేత(ప్రదరములను నశింపజేసి 
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బలము, పుషి గలుగజేయుటయేగాక శరీరమందలి సకల 
ధాతువులకు శక్ర నిచ్చును. 


4. కాలియం కోరెడ్‌ 
గౌ 
Colcium Chloride 
ఇంటివీనస్‌ అండ్‌ ఇంటిమస్కులర్‌ ఇంజక్షకా. 


ఒక ఇంజక్ష కాలో నూటికి అయిదుపాళ్ళ బొషధ 
ముండును. నూటికి గర ఇంజక్ష కాకూడ లభిం 
చును. 2 CC, 5 CG, 10 CC సీసాలు వ్యాధి ధి పరిస్థితినిబట్టి 
బలమునుబట్టి వాడనలిను. ఆవరేషకా చేసినవెంటనే వచ్చు 
రక్తమును తగ్గించుటకు ఈ ఇంజక్ష ౯ యిచ్చుచుందురు, 
గాయములు, దెబ్బలు తగిలినప్పుడు వెడలుచుండెడి రక్త 
మును వెంటనే తగ్గించును. ముక్కు. బెదరి కారునట్టి రక్త 
కాసను వెంటనే తగ్గించును. రకాతిసారములను తగ్గించును. 
ర క్త స్రావ ముల నివారించును. రీరములో నుండు అవ 
యవములనుండి వెడలు ర _క్తసాంవముల నివారించును, 
[పసవానంతరము గలుగు రక్షస్రావములు నివారించుటలో 
మంచి గుణముకలదు, గర్భిణీతోఉన్న స్రీలకు గలుగు 
బలహీనతను రూపుమాపును. సిఫిలీను మెహవ్యాధి వల్ల. 
గలుగు మచ్చలు మొదలై నవాటిని మాయము జేయును. 
ఇంజక్ష నులు 2 CC మొదలు 10 6౮ నరకు హెచ్చించ 
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వలయును. క్షయవ్యాధి గలవారికి సాయంత్రము ఇంజక్షన్‌ 
యిచ్చిన చాల మంచిగుణము కలుగును. వ. 
ఇంజక్ష కా యిచ్చిన నొప్పికలిగించును. ఈ ఇంజిక్ష నవల 

వాంతులు గుండెదడ కలుగును. అట్టు కలిగిన Pn 
కొన్ని దినములు ఈ ఇంజక్షకా అప్పజేసి వ్యాధికి తగిన 
కొషధమును సేవించుచుండవలయును. ఇంటవీనస్‌ ఇంజ 
క్షకా యిచ్చినయెడల తలనొప్పి, శ రీరమందంతట మంటలు 
మొదలై నవి లేచును. లేదా లేవకయుండవచ్చును, గనుక 
చాల ఆలోచనతో గమనించి. ఇంజక్ష కాచేసిన చాల మంచి 
గుణ మియ్యగలదు, జాగితతో ఇంజక్షకా చేసిన పె 
వ్యాధులు తప్పక నివారణ మగును. 


5. కోలాయిడ్‌ అయోడిన్‌. 
Coloid 1060106 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజక్ష కా 


1CC [ద్రవముగల అంపుల్పు వాడుకొనవలయును, 
జ్వరము యెక్కువ వున్నయెడల ప్రతిదినము 1CC వాడ 
వలయును, న్యూమోనియా, ఊపిరితిత్తుల సంబంధ మైన 
వ్యాధులకు వాడుక చేయవలయును, జ్వరమును తగ్గించి, 
ఊపిరితిత్తుల బాధలు నివారించును. బాలింతలకు కలుగు 
సూతీకా జ్వరములకు చాల మంచి పనిజేయును. సూతికా 
జ్వరమున కలుగు బాధలు, నొప్పులు నివారించును. రోగి 
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యొక్క దేహబలమును బట్టి ఇంజక్షజా చేయుచుండ నల 
యును. జ్వరమును తగ్గించి, మంచి స. “ర్తి కలుగజేయును. 
సాధారణమైన పరిస్టితులయందు 1 CCE ఇంజక్ష కా వాడు 
చుండిన చాలును. మొత్తము ఆరు ఇంజక్షకాలు ఒర్‌ 
కోర్సుగా చేయవలసి యుండును, పె వ్యాధులకు మంచి 
సనిజేయును. 


8. కస్తూరి, మస్క్‌ ఇన్‌ ఈథర్‌ 
Musk in Ether 
చర్మము క్రింద చేయదగిన ఇంజక్ష కా 


1 ౮౮ సీసొలోగల జొషధము తడవతడవకు వాడ 
వలయును. తరుణవ్యాధులలో కాట్లుచేతులు, శరీరము చల్ల 
బడునట్టి సమయములలో ఈ ఇంజర్ష కా యిచ్చిన వెంటనే 
వేడి కలిగించును. లఅవసరమును వ గంటకు ఒకసారి 
గాని, అర్ధగంట కొకసారిగాని, పసిహేను నిమిషాలకొక 
సారిగాని వేడి వచ్చువరకు ఇంజక్ష కాలు యిన్వవచ్చును, 
రోగికి వాతము హెచ్చుగా నున్న వాతనాడి తగ్గి తగ్గి 
నడచు సమయమందు ఈ ఇంజక్ట కా యిచ్చినయెడల వాత 
మును హరించి, నరములకు బలము కలిగించి రోగిని చావ 
నీయకుండా కాపాడి మంచిళ క్రిని కలుగజేయును. నర 
ములయొక్కు కీణగతి యందును, శరీరమున చలువలు 
(గమ్మినస్వుడును నె ఇంజక్ష కా సంజీవివలె పనిజేయును, 


70 ఇంజ క్ష్‌ న్‌ గె డ్‌ 
7. కార్పొరాల్‌ లుటియా యెక్స్‌టా9క్టు 
Corporal Lutia Extract 
> జ 
ఇంటటమస్కులర్‌ ఇంజ రక్షకా, 


1౮౮ గల జొషధము పితిదినము వాడనగును, 
గర్భిణికోవుండు స్రీలకు కలుగు వాంతులు (డోకులు) 
వేవిళ్లు, తల తిరుగుట, _పైత్యవికారములను నిపారించును, 
బుతుదోషములందు సకాల బహిష్ట ఆగునట్లు ముట్టు 
శూలకు పనిజేయును, వయస్సు ముదిరి రజస్వలకొౌని ఆడ 
పిల్లలకు యిచ్చిన రజస్వలను గావించును. సాధారణమైన 
పరిసితులయందు ఆరు - ఇంజక్ష కాలు వాడిన మంచిది, 
దినము తప్పి దినముకూడ యివ్వవచ్చును. 

0, కాఫికా ఆండ్‌ సోడియాబెకాజ్‌ొరయెట్‌. 

Caffeine and Sodiabenjoet 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజ క్షి కా, 

20౮6 ల సీసాలో ఆయిచదు గై 9నులు లేదా యేడు 
న్నర గైనుల అవుషధ ముండును. 106 సీసాలో రెండు 
న్నర గైనుల బొషధ ముండును. గుండె సఏరసించినప్పుడు 


చురుకుదనము కలిగించి గుండెకు బలము కలుగచేయును. 
మూత్రము అధికముగా వెడలింపదేయును. శరీరము చల్ల 
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బకినప్పుడు ఈ స |! యిచ్చిన వేడి కలుగజేయును. 
హృదయ దౌర్చల్యము, నీరసముగా నుండునపుడు మంచి 
పనిజేయును. న్యూమోనియానంటి శ్లేష్మ సంబంధమైన 
వ్యాధులు కలుగునప్పుడును, వృద్దత్వము గలవారికి కూడ 
యివ్వవచ్చును తొందరగా పనిజేయును. దినము ఒక్క 
ఇంజక్ష కా చొప్పున వ్యాధి _కుదురునంత వరకు యిన్య 
వచ్చును. 
9. క్యాంఫర్‌ ఇన్‌ ఆయిల్‌. 
Comphor in Oil (Intramuscular Injection) 
చర్మము [కింద కండరముకోనికి యిచ్చు ఇంజక్షన్‌. 
ఆలివ్‌ ఆయిల్‌, హోరతీకర్ఫూరము కలిపి తయారు 
జేయుదురు. కర్పూరము 8 గై 9నులున్ను, ఆయిల్‌ పది హేను 
చుక్కలు కలిపి సాధారణముగా తయారు చేయుదురు. 
గుండెయొక్క.. నీరసమును పోగొట్టును, గుండకాయకు 
బలము కలిగించును. చురుకును, బలమును కలిగించును. 
న్యూమోనియా వ్యాధులయందు మంచి పని జేయును. 
ఊపిరితిత్తుల వ్యాధికి పనిజేయును. శ్లేష్మము గొంతులో 
అడ్డము “"పడినప్పూడు గురుక గల్లు వ్యాధికి మంచిపని 
చేయును. చలునల్కు (గమ్మినవారికీ వెంటనే వేడి కలిగిం 
చును. వేడి వచ్చునంతవరకు గంటకు ఒకసారి ఇంజక్షన్‌ 
చేయచుండవలయును. పై వ్యాధులందు వేడి సరిగో "లేన 
ప్పుడు వెంటనే ఇంజక్ష కా “చేసిన మంచి వనిజేయును. 
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10. క్యాంఫర్‌ ఇన్‌ ఈథర్‌ 


Camphor in ther 
చర్మము కింద చేయు ఇంజ క్త 


1 CC అంప్పల్స్‌ దొరకును. గంటకు ఒకసారి 
లేక అర్ధగంట కొకసారిగాని ఒక్క సి. సి. మోతాదు 
చొప్పున “యిన్యవచ్చును. వెడి వచ్చునంత వరకు యిన్వ 
వచ్చును. వేడి వచ్చినచో ఇంజక్టకా ఆపి, అవసరమైన 
మరల చేయుచుండవలయును. "రోగి మూర్చలో నున్న 
సమయమందుకూడ ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. తోందరగా 
పనిజేయును. అవసరమైన యెశల క్యాంఫర్‌ ఇన్‌ ఆయిల్‌ 
యిచ్చినకూడ పనిజేయును. మూడు లేక నాలుగు ఇంజక్ష 
నులు యిచ్చిన మంచిగా పనిజేయును. ఇంజక్ట కొలు ఎక్కువ 
యిచ్చినయెడల వెడి అధికమగును. గుండెమొక గ్రా దిలము 
సీరసమునకు సయితము రెండు మూడు ఇంజక్షన్‌ లకే 
గుణము కనుపించును. బాధ నివారణ మగును, “శసిరి 
తిత్తుల వ్యాధికికూడా పనిజేయును, 


11. క్వినై౯ా బై హైడ్రోక్లోరెడ్‌ 
(Qunine Bi Hydrochloride 
Intramuscular Injection 
100 లో మూడు గై్రనుల బొషధమున్ను, 2 06 
లో పది గనుల బొషధమున్ను యుండునట్లు తయారు 
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చేయుదురు. 1 ౮౮ పిల్లలకున్ను, 2 CC ల వరకు పెద్దల 
కున్ను వాడవలయును, మలేరియా జృరమునకు మంచివని 
జేయును. వాంతులు, జ్వరము, క౦డ్రమంటలు, శరీరమున 
మంటలు, చలితోకూడి డిసము తప్పి “దినమువచ్చే జ్వరము, 
తలనొప్పి, జ్వరము బాగా తగ్గినప్పుడు పె క్షం ఇంజక్ష కా చేయ 
వలసియుండును, ఇంజక్ట కొ చర్మము క్రింద యెన్నడు చేయ 
రాదు. అట్టు చేసినయెడల ఇంచర్ష కన్‌ చేసిన స్థలము గడ్డ 
కట్టి కొన్ని రోత కురుపులు శే కుళ్ళుట కూడ సంభ 
వించును. ఏలై నంతవరకు పిట్ట పెనుండు గట్టి కండరము 
లోనికి ఈయవలయును, ఈ ష్తజక్ష జా యిచ్చిన పెత్యము 
జేసి వాంతులుకూడ కలుగును. జ్వరము తగ్గినపిదప ఒక 
ఇంజక్ష కా వసీన జ్యరము, చరి స స. మరల కొన్ని 
దినములకు తిరిగి జ్యురము రావచ్చును. కాని మూడు నాల్లు 
ఇంజక్ష సులు చేసిన 'చలిజ్వరము మరల రాదు. . ఇంజక్షళా- 
చేసిన స్థలమున కొద్దిగా నొప్పి యుండును. గడ్డ "గట్ట 
నట్లుండును గాని, సేడీనిళ్ళతో కాపడము కౌసిన గడ్డ కరగి 
పోవును. 
12. బై సల్ఫానమైడ్‌ 
Bi Sulphgonamide Intramuscular Injection 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష జా 

5 CC 10 CC వాడవలయును, ఈ ఇంజక్షజాలో సల్పా 

నామైడు మందు కలిసి యుండును, దీనిని గనేర్లియావ్యాధి 
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J 


గలవారికి వాడుదురు. గనేరియావలన కలుగు అన్ని అవస్థ 
లకు పనిజేయును. 5 ౮0 ద్రవము మూడు రోజుల క్రాక్ర 
సారి వాడనలయును. అంపృలు కదలించి ఇంజర్ట కా చేయ 
నలయును, 


18. సె టో డై న్‌ 
Cytodin. (Intramuscular Injection) 
కండరములోనికి చేయు ఇంజ క్షకా 


2CC అంపుల్సు లభించును. తరుటత్వార లలా ను, 
జలుబు, విష షపడి సెములతో కూడిన జ్యరము, సమ స్త్‌ జ్వర 
ములకు ఈ ఇంజక్షన్‌ చేసినయెడల చాలవరకు నివారణ 
మగును. జ్వర మున్నప్పుడే CC ఇంజక్ష జా పయ! 
యును, జ్వరములను నివారించుటలో (1. "H) కరిపె 
వారిదే శేష్టమగు మందు ఇదియే లభించును. ae 
గుణము కలిగించును. శరీరమున శేర్చడినట్టి యే వ్యాధి 
నైనను తీవదళకు రానీయక కాపాడునట్టి శ "క్త ఈ బొషధ 
మునకు సహజముగాన వ్యాధియొక్క- పారరంభ దళ 
యందు దినిని వాడిన మంచి ఫలిత మొసంగును, 


14. బై ఓమ్‌ నిజీకా. 


Bi-Omnigen hens తం) 
కండరములోనికి చేయు ఇంజర్ష్య జా 


ఖీ ౮౪ అంపుల్సు వాడుక జేయుదురు, జ్వరమువచ్చిన 
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వెంటనే ఈ ఇంజక్షన్‌ చేసిన యెడల జ్వరము అప్పటి 
కప్పుడే నివారణ priest విషపడిశములు, ముక్కు. 
బిగ్గరపట్టుట, చర్చిచలవయున్ను బోనడంచి, వేడి కలిగించి 
జ్యరములను నిహారించును. సూతికా జ్వరమునకు మంచి 
సని జేయును. సన్ని పాతజ్వరము నివారించును. ప్రతిదినము 
1CC యిచ్చిన జ్వరములు నివారించును. ఆరు ఇంజక్ష నల 
కన్న యెక్కువ చేయరాదు. ఇది లభించని యెడల “నరిజ 
నలు, బెయరుకం పెనీవారిది వాడవలెను. ఓంనాడై కాకూడ 
మంచి సవిజేయును. క్షయవ్యాధి జ్వరములందు కూడ 
బెంపరేచర్‌ తగ్గును, 
15. బై ఓవరెక్సు 


Ri, Ovarex 


తత్వము మారినందువల్లను, కాలము మార్చు 
జెందుటచేత కలుగు వ్యాధులకును, బహిష్టు దోషములకు 
మంచివనిచేయును, 1 66 ఇంజక్ష జా అంపుల్సు దొరకును. 


10. ప్రొకైకా హైదోరి్లోరైద్‌ 
Procaine Hydrochloride 


1CC,2CC ట్యూబులుకూడా లభించును, * గడ్డ 
లగువాటికి నొప్పి లేకుండ ఆపరేషజా చేయవలెనన్న ఈ 
ఇంజక్షన్‌ చేయవలెను. ఆపరేషఖా చేయవలసిన" గడ్డచుట్టు 
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రెండు ఇంజక్షుకాలు చేసిన నది మొద్దుబారును. ఆప్పుడు 
ఆపరేషను చేసినయెడల నొప్పి యేమావ త్రము కలుగదు. 
(Bi) కం'పెనీవారిది పెవిధముగానే ; కర 


17, కోల్లాయిడ్‌ స్టానో మేంగనేస్‌ 
Colloidstnne Manganose 
కండరములలోనికి చేయు ఇంజక్ష క 


1CC, 2 CC ట్యూబులు దొరకును. రెండు రోజు 
లకు ఒక్కసారి ఇంజక్షకా చేయవలయును. రక్తశుద్ధి లేక 
కొలిగెడు కురుపులు, రాచకురుపులు, మొటిమలు మొదలగు 
వ్యాధులు గలవారికి ఈ ఇంజక్ష కా చేసిన నవి నివారణ 
మగును, [క్రమముగా ఆరు ఇంజక్షకాలు చేసిన చాలును. 
రక్తశుద్ధి జేయుచు చర్మవ్యాధులు నివారించుటలో దీని 
కీదియే "సాటి. మంచి గుణముగలది. మొటిమలు గూడ 
తొందరగా మానిపోవును. 


18. యాట్రిన్‌ కాసైన్‌ 
Yatren ౮48011 
100౮ ట్యూబులు లభించును, వాతపు నొప్పులు, 
ఉష్ణవాత సంబంధమైన వాతపు నొప్పులు, శరీరములోగల 
సెక్కు. వాతపు నొప్పులకు బాగుగా పసిజేయుటయందు 
స్త డ్డ గన్నది. మంచి గుణముగలిగి యుండుటచేతను, 
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కంటిపోట్లుకూడ నివారించునట్టి దగుటచేతను దీని కింత 
పిసిద్ది, బేయర్‌ కంపెనీవారిది మంచి పేరుగలది. ఆరు 
ఇంజక్షకా లిచ్చిన గుణము వెంటనే కనిపించి పై వ్యాధు 
లను నివారణ గావించును, 


19. మై యో సీ కొ 
Mayocin 
చర్మము కించ చేయు ఇంజక్షకా 


సన్నముగా నడుచుచున్న గాడికి చురుకుదనము 
కలిగించును. బలము కలుగచేయును. దినమునకు ఒక 
ఇంజక్షను చేసిన చాలా మంచిపని చేయును. గుండెకు 
బలము కలుగజేయును. వేడిని హెచ్చించి, తర్షణవ్యాధు 
లచే గలుగు కీణగతి యందు మంచి గుణము కలిగిం 
చును, (B1) కంపెనీ వారిది మంచిపని చేయును, 


20. బై హి న్టూ థె కా 
Bi-Histidine 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్ష జా 
నాడికి చురుకుదనము కలిగించి, గురకను నివారిం 


చును. శ్లేష్మమును పలుచపరచును, వాతము గిమ్మిన 
వారికి వాళమును నివారణ చేయును, సన్నగానడచ్లు నాడికి, 
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ఉ_క్తేజము కలిగించి బాగుగా పనిచేయును. గుండెయొక్కు 
నీరసమును పోగొట్టును. తరుణ వ్యాధులందు అమృతము 
వలె పనిజేయును. (3% కంపెనీ వారిది బాగుగా గుణము 
నొసంగుటలో పేరుపొందియున్నది. దినమున కొక్క_సారి 
గాని, అవసరముకొద్దిగాని వాడుచుండవలయును, 


21, లేడర్‌ పృక్సు 
Ledernlex 
కండరములో చేయు ఇంజక్ట కా 


ర్‌ ౮౮ వయల్‌ లభించుచుండును, ఇది శరీరము 
నందుగల నోప్పులను నివారించుటకున్ను, శరీరమునకు 
పట్టుదల, ర_క్తవృద్ధి కలిగించుటకున్ను, పాండు వ్యాధులను 
నివారించుటకున్ను ర _క్రవృద్ధి జీర్ణ శ క్తి సిచ్చుటకున్ను, 
తిమురువాతములను నివారించుటకున్ను, "నోటియందు కలు 
వ్యాధులను నివారించుటకున్ను యిది బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. పాండు" వ్యాధులయందు కలుగు రక్త క్షీణతల 
కున్ను,_ పాండు వ్యాధియొక్క అన్ని లకతణములకున్ను, 
జీర్ణాశయముయొక్క. క్షీణత, ఆకలి పుట్టించుటకున్ను, వ్యాధు 
లచే బాధసడిన తర్వాత కలుగు బాధలకున్ను . టానిక్‌ 
మాదిరిగా గుణమునిచ్చాను, రెండు మూడు దినముల కొక 
సారి ఇంజక్లకా చేయవచ్చును. దీనిని లీడరలీ లెటో రేటరిస్‌ 
టు సెడ్‌ తోట్లు తయాధు చేయుదురు, 
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సిలో (టై భఖ కొ 
Cilotrophin 
ఇంటట్రవినస్‌ ఇంజక్షకా 


గనేరియా వ్యాధులలో సంభవించు మూతిమున 
మంటలు, మూత్రము పోపు మార్గము వాచుట, అధిక 
మగు బాధలు గలుగుట నివారించి, గనేరియా (సెగలు) 
నివారించి, మూత్రమును చాగుగా వెడలించి మేహబాధలు 
నివారించుటలో న శ కి గలది షీరింగు కంపెనీవారిది 
బాగుగా పనిజేయును. మంచి గుణము నిచ్చును. మంచి 
పనితనము గలిగి గ్రేష్టముగా నుండును, “పెనిసీలిన్‌” 
వెలువడిన పిదప దీనియొక్క- వాడుక అంతగాలేదు. 


28. కార్ల బోన్‌ 
Cardatone 
చర్మము క్రిందను క ండరములోనికి ఇచ్చు ఇంజక్ష న్‌ 


గుండెయొక్క నీరసము పోగొట్టుటయందు మంచి 
సనిజేయును, పైత్యమువల్ల నల్ల వచ్చు శూలలకు' బాగుగా పని 
జేయును. గుండెళూల నివారించును, గుండెకు బలము 
కలుగజేయును. 160, 200 వాడుక చేయవలయును. 
యీవెన్సు కంపెనీవారీది బాగుగా పనిజేయును. గుండె 
శూలలకు అమోఘముగా పనిచేయును, తత్వవమణను, (ప్రకృ 
తిని గుర్తెరింగి వాడవలెను, 
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24. కోల్‌సాల్‌ అయొడిన్‌. 


Collosol 106 (Intravenous 
Intra Muscular Injections) 


ఇం|[టవినస్‌ అండ్‌ ఇం్టటమస్కులర్‌ ఇంజక్షన్‌, 


న్యూమోనియా జ్యరములకు చాల మంచి పని 
జేయును. ఈ ఇంజక్ష కా మరచి చర్మముకక్రింద చేయరాదు. 
(చేసిన యెడల బాధలు కలిగించును.) జ్వరమును చాల 
తొందరగా నివారించును. న్యూమోనియా వ్యాధికి, అమృ 
తమువలె పనిజేయును. విషజ్వరముల కిది పెట్టిసది “పేరు. 
జగద్విఖ్యాతి వహించిన పలుఇంజక్ష నులలో నిది యుక్కటి, 


25. కోలోసాల్‌ కొల్లి యం, 


(0110501 Calcium 
| ద్‌ ర్‌ ళు 4 
ఇం|టవీనస్‌, ఇం[(టమస్కులర్‌ ఇంజక్ష కా 


5 CC, 10 CC ట్యూబులు లభించును. &యివ్యాధి 
వలన బాధపడువారికి బాగుగా పనిజేయును. ర_క్తకాసలు, 
ర_క్రవాంతులు నివారించును బలహీనత తగ్గించి, జీర్ణళ క్తి 
నిచ్చుబయందు మంచి పనిజేయును, దగ్గును నివారించును, 
కయ జ్వరమును నివారించును. ఈ ఇంజక్ష జొ కయనవ్యాధు 
లకు బాగుగా పనిజేయును, స్రీలకు గలుగు శ్వెతపిదర 
మునుగూడ నివారించి పుష్టి గలుగజేయుటయందు నఖ్యాతి 
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వహాంచినది బలహీనమును,' “ఎహృాద యముయొక్కా గతిని: 
స్టీతిపి. ల వ కా-చేయవలయును: " 


వ 'ఫవలేక్స 


1172) 6%. 
కండర ములోనికి చేయు. ఇంజక్షకా.. వ. 


త 


స్ట్‌ ౧06 అంపుల్సు వాడవలయును, క్షయవా ధుల 
వలన కలిగిన బలహీనమునకు యివ్వనగును, “పాండు 
రోగము గలవారికిని, జ్వారమువలన " త్‌ “క్‌ము తగ్గి 'బలహే' 
నత యెర్చడినివారికి బహు. తొందరగా పని జేయును, 
మలేరియా జ్వరము తగిలి పూర్తి రిగా తగ్గిపోయిన పిదప 
శరీరములో సత్తువలేక నుండువారికిని, జీర్ణళ ఒక్రిలకయుండు 
వారికి, గర్భిణితో నుండు స్రీలకు ర “ర్తవృద్ది గావించి 
ఆయాసముగల బాధలను' తగ్గించును. . "ర_క్రము వృద్ది 
జేయుము, అర్‌ కచ్చి తము కలుగడేయును. 


గ్‌! వై  బినుముతాల్‌. 


Bi-Bismuthel Ihtfavenods and 
Intramuscular Injegtion. -- = 
ఇం ట్రఫీనస్‌, ఇంట్రమస్కుభర్స్‌ ఇృంజక్ష కా, 
అర్జంటుగల కేనులకు '' ఈ ఇంజిక్ష కా యిచ్చిన! 
తొందరగా:గుణము కనిపించును, సిఫిలిస్‌ అను సవామేహా 
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సంబంధ మగు వ్యాధులకు పాషాణసంబంధమైన ఇంజక్షన్‌ లు 
చేయకున్న యెడల, మధ్య మధ్య ఈ ఇంజక్ట నొలు యవ్వ 
వచ్చును. 140 పొనుల బరువుగలవారికి, "“వారమునక్సు 
మూడు ఇంజక్షన్‌ లు యివ్వవచ్చును. 100 మొదలు 120 
పొనులు గలవారికి రెండు ఇంజక్ష కాలు వారములో రెండు 
సార్లు యివ్వవచ్చును. నిదానముగ పనిజేయవలెననిన, 
కండరములోనికి ఈ ఇంజక్షజా యివ్వవచ్చును. ఈ ఇంజ 
క్ష మందు wae pe కదలీంచి వెడి నీళ్ళలో 
సుంచి పిదప కొంత సేపటికి ఇంజ జక్షేకా చేసిన మంచిది, 


28. సల్పార్చనా ర్‌. 
Salparsanal. 
పొషాణసంబంధ మగు ఇంజక్ష క. 


ఇది ట్యూబులో పొడరు రూపముగా సప్తయి చేయ 
బడును గవర్న మెంటువారిచే పరీక్షింపబడి సీసాలు 
అంపుల్‌ చేసి ఉంచుదురు ఈ ఇంజక్ట కా ట్యూబులు యీ 
(క్రింద మోతాదులతో వాడనగును. మరచి కండరములోనికి 
యెన్నడు చేయరాదు. ర_క్తనాళములోనికే చేయవలయును. 
చాల జాగ త్తగా చేసిన వ్యాధిపై తొందరగా మంచి 
గుణము కనబడును. 0.15.0 (గ్రాములు, 0.18.0 [గాములు, 
0.45.0 (గ్రాములు, 0.60.0 (గ్రాములు, 0.76.0 (గాములు, 
090.0 గ్రాములు, ఈ విధముగా జొషధముయొక్క_. 
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బలమును రోగ బల తత్వముల నరింగి, (సవామేహా 
మనగా) సిఫిలిస్‌ వ్యాధులకు (ప్రత్యేకమః గా వాడుచుందురు, 
ముందుగా ర_క్తము పరీక్షించి ఇంజక్షకా చేయవలయును. 
10 CC డిస్టిల్లు వాటర్‌, సీసాల్రోగల సల్ప్సార్భనలు వొడ 
రులో కలిపి, ఇంజక్ష కా చేయవలయును. _జుభిముగా 
సూదులు, సిరంజీ వేడినీళ్ళలో మరగించి ఇంజక్షణా ఇచ్చిన 
చాల మంచిది. డిస్టిల్లు అ బాగుగా మిళీరీ మము ేసి 
సిరంజీలోనికి లాగుకొని జాగ త్తగా ర_క్తనాళములోని 
కియ్యవలయును. సవామేహ జబ్బులకు, పిరంగి జబ్బులకు 
ప్రత్యేకముగా పనిజేయును. “పెద్దలకు మొదట సామాన్య 
ముగా 0.60.0 వరకు వారం రోజులకు ఒక ఇంజక్ష కా 
చేసిన చాలును. క్షయవ్యాధి గలవారికి, మూత9వ్యాధి గల 
వారికి గమనించి ఇంజక్ట కా చేయవలయును. ఎక్కువ 
న (వె పెత్యతత్వము గల రోగులకు) ఇంజక్ష కా 

చేసిన పసరు యెక్కు.వయగును, ప్రాణాపాయముకలుగును, 


sa శరీరము 'పెట్లి బీటబారును. గనుక (ప్రతి ఇంజక్షన్‌ 
పె"ప్టెలోనుండు కాగితమును సాంగోపాంగముగా చదివి, 
దానిని గుర్తునందుంచుకొని wa వ్యాధి నివారిం 
చును, బలహీనము, గుండెయొకై బలహీనముగల వ్యాధు 
లందు యెన్నడును ఇంజక్ష కా చేయరాదు. గమనించి చేయ 
వలెను, సామాన్యముగా సవామేహము, గనేరియావ్యాధులకు 
చేయుచుండవలెను. నెం. 1 మొదలు 10 నెంబరు వరకు 
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కొషధముకో నింపబడిన అంప్పల్‌ ఎ లభించుచుండును, పెద్ద 
లకు 8 నెంబరు మొదలు 6 లేక 1 వరకు చేయనగును. 
షామాణసంబంధ మైన ఇట్టి ఇంజక్షకాకు విరుగుడుగా అవ 
సరమునుబట్టి బిస్మిత్‌ ఇంజక్షకా పా నెం, 40 లేక 41 చేయు 
శుండవల్లయును. , రోగ క్రీములను: సంహరించును. సవా - 
మేహ వౌ్యధులకు నాలుగు ఇంజక్ష కాలు నాలుగు వారము 
ల్లిలో చేసిన సవామేహ వ్యాధియేగాక ' కి)మిజాడ్యములను 
క్లూడ్ర, రూపుమాపును. , ర క్రద్ధి జేయును. చర్మవా కధులకే 
భ్రాగుగా పనిజేయును, నేడు, -ఇెవ్యాధులను ఈ స్పెస్సిఫ్ట్‌ లిక! 
భాషధము కడుసమర్గతతో నిర్మూలించుచున్న ది, 


29. మి లు. ప్రా టి కా. 


. (Milk protein. Intramuscular injection) 


కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష జ. 


"2 CG, 5 CC, 10 CC పరిమాణములో లభించు 
చృండును.. దీనిని పాలతో తయారు..చేయుదురు. గనేరియా 
స గలవారికి, . కీళ్ళనొప్పులకును స్త్రీలకు కలుగు మర్మ 

మునందలి వ్యాధులకు, చర్మవ్యాధులకును, 2 ౮6 
్వైడలు 10 CC వరకు వాడనగును. అన్ని కం సెనీలవారును 
యూ ఇంజక్ష నులను తయారు చేయుచున్నారు, 


ఇ జ క్ష న్‌ గై డ్‌ ఓకె 
80. ఆం|డినలికా కోరెడ్‌ . 
Andrenalin Chloride. " 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజక్ష కా. 


ఈ ఇంజక్ష కా రబ్బరు మూత వేయబడిన సీసాలో 
లభించును, 'వెయ్యిభాగములలో ఒకభాగము పెబొషధము 
చేరియుండును. ఆర ౮౮ మొదలు 1 ౮ వరకు రోగి బల 
ములను అనుసరించి యివ్వవలయును. రోగి బాధ తగ్గు 
వరకు గంట కొకసారి; అర్ధగంట కొకసారి ఆతం 
యును, .బాధలు తగ్గినతర్వాత ఈ ఇంజక్ష కా. ఆపుచేయ 
యును. మోతాదు యెక్కు.వెన యెడల మరుల 
కలుగును. రోగియొక్క ర_క్తపుపోటు ననుసరించి జాగ 
తగా ఇంజక్ష కా యివ్వవలయున్ను ఉబ్బసప్పు' వ్యాధి బాధలు 
తొందరగా” తగ్గించుటకు దీనికి మించిన జొషధముటేదు. 
గుండెకు మంచీ బలము నొసంగును. కోరొఫారమువలన 
కలిగిన [ప్రమాధములను నివారించుటకు సయితము ఉప 
యోగపడును. 

81. ఎడింపొ ఎఫిడి9కా. 
Edripo. Ephedrine. 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్షకా, 


మోతాదు 1 ౮౮ యివ్వవలయును. శ్వాసవ్యాధులకు 
యివ్వనలయును. ఆలస్యముగా పనిజేయును. గుండెకు 
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బలమునిచ్చి, శ్వాస వ్యాధిని సివారించును. ఎడ9సలికా 
క్లోరెడ్‌ మాదిరిగా పనిజేయును. ఉబ్బస వ్యాధులకు కూడ 
మంచి పనిజేయును. 


82, ఎఫిడ్రి౯ హెడోక్షోరెడ్‌. 
Ephedrine Hydrochloride. 
చర్మముకింద చేయు ఇంజక్ష కా. 
మోతాదు అర్థగ 9ను మొదలు ముప్పావు గను 
వరకు 1౮౮ |దవముతో చేర్చబడిన అంపుల్స్‌ లభించును. 
శ్వాస సంబంధమైన వ్యాధులకు నిమిషాల (ప్రకారము మంచి 
గుణము కల్పింపజేయును. ఉబ్బసవ్యాధికి మంచిగా పని 
జేయును. ఈ ఇంజక్షన్‌ బొషధ మ్యాతలుకూడ లభించును, 
ఉబ్బస సంబంధమగు అన్నివ్యాధులకు ఇది, వజ్రాయుధము. 


88. ఒవేరియకా రెసిడ్యూ, 
Overian Recidue. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్షకా, 

1౮౮ అంప్పల్స్‌ లభించును. సామాన్యముగా (ప్రతి 
దినము, గుఃమనము కనుపించునంతవరకు ఒక ఇంజ క్షజా 
యివ్వవఠె... “.ద్యుడు రోగి శరీర తత్వ స్వభావములను 
(గ్రహించి యు క్రవయస్సు వచ్చి రజస్వల కాని కన్యలకు 
ఇంజక్షకాచేసిన యెడల అవయవస్ఫూర్హి కలుగును. స్రీలకు 
గల్లు ముట్టుశూలలు, నొప్పులను సహో నివారించును," 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 87 
44. ఇన్‌ స్‌ లీకా 


Insulin. 

చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్షన్‌, 
మోతాదు అర సిసి నుంచి 1 సిసి వరకు వాడవల 
యును. ఈ జొషధము రబ్బరుమూత వేయబడిన సీసాలో 
నుండును. ముఖ్యముగా మధుమేహములకు మాతిమే 
వాడుట కలదు. మూత్రములో చక్కె_రలేనిదే పై ఇంజక్షజా 
సీయరాదు. ఇచ్చినయెడల రోగి మూర్చపోవును. న 
రణమైన పరిస్థితులయందు చర్మముకిిందను, రోగికి 
స్పృహలేనప్పుడు ర _క్రనాళములోనికి నీయవచ్చును. మధు 
మేహమును  నివారించుననుట కట్టి సందియము లేదు. 
మూ(తమున చక్కెర యెక్కువగా పోవువారికిచ్చిన అట్టి 
దానిని వెంటనే తగ్గించును. పితిదినమును మూత్రపరీక్ష 
గావించుచు చక్కెర యెంత (యెన్నివంతులు) తగ్గుచున్నదో 
గమనించు చుండవలయును, చక్కెర ఒకభాగ మున్న 
దనగా ఇంజక్షకా అపుచేయవలయును. తరువాత మంచి 
గుణము కలిగియున్న బొషధము వాడుచున్నయెడల మధు 

మేహవ్యాధి నివారణమగును. 
86. ఎమిటిన్‌ 'హెడోిక్లోరెడ్‌. 
Emetine Hydrochloride. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష కా. 


అర సిసి, 1 సిసి ట్యూబులు లభించును. రక్తాతి 


[త్తి ఇం జ క్ష్‌ న్‌ గైడ్‌ 


సారములు, ఆమాత్తిస్తారములు, జిగషతోకూడిన అతిసార 
ములు, విరేచనములు ఆగునప్పుడు యిచ్చిన మంచి పని 
జేయును, గుదమువద్దను, " కడుపులోన నుండు బాధలు 
నివారించును, కొర్షములో పుట్టినటువంటి వాపును" నివారిం 
చును. ఈ ఇంజక్షకా రో సకం ననుసరించి, తత్వమును 
బాగుగా గు నైరింగీ యిచ్చిన మంచిపనిజేయును, 'ఫగుల్ల 
లోనీ క్రిములను సంహరించును. మూడు రోజులు .వరుసగా 
యిచ్చిన మంచి పనిజేయును:.. మొత్తము మ | ఇంజ 
క్త న్‌ లిచ్చిన తరువాత చాలించవలయును. . పె వ్యాధ్లుల్లక్స 
వ జాయుధమువలె పనిచేయును. ఇందు యెంతమాత్రమును 
సందేహించ .నవసరములేదు. 


96. అయిరన్‌ ఆర్బి నైట్‌ | 
Iron Arsenite. (Intramuscular Injection.) 
. కండరములోనికి చేయు ఇంజ క్ట కన్‌. 


1 సిసి“సీసాల్రో -1 గను కొషధముండును. ఈ 
ఇంజక్షన్‌ ర _క్తశుద్ధిలేక కలిగెశు చిడుము, 'కురుపుల్లు' 
చర్మవ్యాధి, గజ్జి దురదలు నివొరొంచును, పాండు వ్యాధు 
లకు మంచి పసీజేయును, కామిలావ్యాధి ' నివారించును. 
మంత్రపు పొక్కుల బాధ నివారించును, దినము ఒక ఇంజ 
క్షన్‌ చొప్పున ఆరు ఇంజక్షనులు ష్‌ నల. మలేరియా 
జ్వర మునక కూడ బాగుగా పనిజేయును, . 


శ 
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87. అయిరన్‌ ఆర్సినై ట్‌ స్ట్రిచొనైన్‌ 
Iron Arsenite Strych Nine 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష కా 
సిసి సీసాలో అయిరన్‌ అర్సినై ట్‌ ఒక గై ను, 
స్ట్రిచ్‌నైన్‌ 1/60 (గెయిను పరిమాణమువరకు చేర్చి పాషాణ 
సుబంధముగా తయారుచేయుదురు. ఈ తయారుచేసిన 
మందు పొండురోగులకు ఇంజుక్ష నిచ్చిన ర_క్రవృద్ధియె 
పాండువ్యాధులు నివారించును. గుండెకు మిక్కిలి కా! 
నొనంగును. బలహీనతచే నుండువారికి మంచి బలము 
నిచ్చును. దెళ కాల పరిస్థితులను, తత్వము ననుసరించి చర్మ 
వ్యాధులకు ఇంజక్ష్మ కా చేయవచ్చును. ఆరుదినములు ఆరు 
రు యివ్వవచ్చును. సాధారణమైన నీరస స్థితి 
యందు పై ఇంజక్షకా యిచ్చినయెడల "శరీరమున కుడ్తే 
జము గలిగించును. 


88. అయిరన్‌ సిటెట్‌, 
Iron Citrete. 
చర్మము [క్రిందను కండరముళోనికి ఇచ్చునట్టిది. 
రెండు గయినుల బౌషధము 1 సిసి సీసాలో 
నుండును. గొప్పగొప్ప అ కుదిరినతరువాత శరీర 
ములో రక్తము లేక బలహీనము గలిగి, జీర్ణశ క్రీ లేక 
వీరస సస్టితియందుండు వారికి ఈ ఇంజక్షన్‌ “యిచ్చినలో 
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క. 
టానికు మాదిరిగా పనిజేసి ర కము శు కుద్ది జేసి, బలహినతసు 
నివారించి మంచి తేజస్సును, "సరములకు బలవ i 
జేయును, (ప్రతిదినము ఒక ఇంజక్షన్‌ వ 
న్డ్‌ సలు యిన్వవచ్చును. 
69. ఎ ర Sa 
Ergotin. 
చ్‌ గ్రముకింంద చేయు ఇంజర్హంం 

1/100 గొయిను బౌషధము 160 సీసాతో లభిం 
చును. ప్రసవానంతరము మావి బయలు వెడలుటకు ఆలస్య 
మైన యెడల వెంటనే ఈ ఇంజక్షకా యిచ్చిన మావి బయ 
టకు 'వెడలును. ర_క్తసా9వము అధికముగా అగుచున్న 

తగ్గించును. ర_ర్రనాంవములకు మంచి పనిజేయును, 


40. ఎన్‌ట్యూలెటిన్‌ 5, 

స 

చర్మము[క్రింద చేయు ఇంబర్ష కొ 
CC గల అంపుల్సు సీసాలు వాడుకలో గలవు, 
ఎదుగక గట్టిబారియున్న బాలురకు, బాలికలకు యిచ్చిన - 
ఎమగుదురు, బుద్ధిబలమును, జ్ఞాసకళ క్తిని వృద్ధిజేయును, 
సోమరితనము నుండి తప్పించును, ఈఢువచ్చి రజస్వల 
కానివారికి యిచ్చిన వెంటనే రజస్వ లగుదురు. పార్కు 

శేవిను కంపినీవారిది మంచి పనిజేయును. 
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hl. దుసొటానికు సెలైన్‌ సొల్యూషన్‌, 
Isotonic Saline Solution, 
గా iat Ee a జ 
జం'టపనస్‌ ఇంజర్ష కా. 
చేబాపుషి, కండరములకు శ కి, ర కప్పషి, రక్ష 
లు . Mr. జా ర pone. 
జద్దిచేసి బలమును కరిగించి ముఖమునకు కాంతి, నరము 
లకు సటుత్వుము, బిరకవృది, పీరఃశుద సయుగు; వెల్సు 
9 రు లి ళు 


కంపెనీవారు తయారు చేయునది చాలావుంళిది. ఉినము 
జ జ్‌, rr 
నరు ఒక ఇంజక్ష ఖే నె ప్పున వాడవచ్చును. 


42. పైలాన్‌ విత్‌ అయోడిగి, 
Saline With Iodine. 
ఇం ట్రమన్సు_లర్‌ ఇంజక్షకా, 

5 CC, 10CC లభించును. మూడుదీసముల కొక 
సారి ఇంజక కా చేసిన మంచిది. ఆరు ఇంజక్ష నులు చేసిన 
వ్యాధి నివారించును, స్రీలకు కలుగు శ్వేత ప9దరములు, 
ర్త (సావదులు, గనేరియా వ్యాధులను నివారించును. (51 
కంపెసీవారిది చాలా మంచి పనిజేయును, "శ్వేత పదర 
ములు మిక్కిలి చాకచక్యముగా నివారింపగల శ క్రిగలది. 


48. బి స్మి థా లు. 
Bismuthal. (Intramuscular Injection.) 
,  ఇంట్రముస్స్కు.లర్‌ ఇంజక్ష కా, 


2 CC, 5 ౮౮ లభించును, ప్రతిదినము ఇవ్వవచ్చును, 
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ఆరు ఇంజక్ష కాలు యిచ్చిన చాలును. “సిఫిలిస్‌” అనగా 
సవామేహ ః జబ్బులు గలవారికి యిచ్చిన నిదానంగా పని 
జేయును. సిఫిలిస్‌ సంబంధముగల అన్ని వ్యాధులను నివా 
రించును. అలంబిక్‌ కంసెనీవారిది చాలా మంచిపనిజేయును, 
ఇంజక్షకా అంపుల్సు కదలించి వాడవలెను, 


44. మల్‌ టిన్‌, 


Multin. (Intramuscular Injection.) 


ఇంట్రమస్కులర్‌ ఇంజక్ష క్రొ 


2 ౮౮ యివ్వవచ్చును. దినము తప్పి దినము వచ్చే 
వరుసజ్వరము, విషజ్వరములతో కూడిన రుగ్మత (మలే 
రియా) అను చలిజ్వరము ఇన్‌ హ్లూయంజా మొదలగు అనేక 
జ్వురముల నివారించును, దినముతప్పి దినము ఇంజక్ష జా 
జేయుచుండవచ్చును. మూడు యింజక్ష నులు చాబును. జ్వర 
మున్న  వేళలయందుకూడ యింజక్షన్‌ చేయవచ్చును, 
సాధారణమైన జ్వరములు తప్పక నివారించును ఒక యింజ 
కనుకే జ్వరము నివారించును గాని మూడు యింజక్ష నులు 
తప్పకుండా యిచ్చిన సర్వవిషజ్వరములు మాయమగును, 
ఈ ఇంజక్ష ౯ నివారించగల అనేకవ్యాధులను ' చృవపిత్రకో 
శ్యంబ్లక్షన్‌ గూడ నేడు నినారించుచున్నది, 
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45. అసిమెలార్సడ్‌, 


Acetylarsan. (Intramuscular Injection.) 

ఇంటిమన్సు_లర్‌ యింజక్ష న్‌్‌ “ఆటా 
aCC యింజక్షన్‌ చేయనగును. M&EBం0., వారిదే 
లభించును. పె క ౦పెనీవారే చేయుదురు. సవాయి సంబంధ 
మైన అనేక వ్యాధులకు పనిజేయును. గనేరియాకు, శరీ 
రమునందు గల అన్ని నొప్పులకు, జ్వరములకు, కిమి 
సంబంధమైన అంటుజాడ్యములకు మంచి పనిజేయును. 
రెండుదినముల కొకపర్యాయము యింజిక్షనిచ్చిన చాలును, 

16. గ్లూకోస్‌ యింజక్ష కా, 
Glucose Injection. 

506, 10606 25% సౌల్యూషన్‌తో వాడుక చేయు 
దురు. నరముల బలహీనత గలవారికి బాగుగా పనిజేయును. 
గుండెనడ నివారించి గుండెకు బలము నొసంగును. అప 
స్మారము గలవారికి తొందరగా గుణము నిచ్చును. రోగి 
స్పృహతప్పి నోటిద్వారా ఆహారము పోనివారికి ఈ యింజ 
క్షన్‌ రక్తనాళముద్వారా చేసిన ఆహారము తీసికొనుటకై. 
తగినళ క్తి కలుగజేయును. దినము ఒక యింజక్షన్‌ యివ్వ 
వలయును, అవసరము ననుసరించి జాగితగా గమనించి 
యింజక్షన్‌ చేయవలయును, మత్తుమందు ప్రయోగించుటచే 
యెక్కు-వై వాంతులు సంభవించినప్పుడు వెంటనే ఈ యింఖ 
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లం 


కన్‌ నిచ్చిన వాంతులు కటును. ససిపిలలకు కలుగు మొండి 
య ట్‌ 


జ్వరములకు కూడా పనిజేయును, ఈ గ్లూకోను యింజక్ష న్‌ 
"పెద్దవారికి కలుగు మొండి వ్యాధులకును పనిజేయును, 
మధుమేహవ్యాధులలో మైకము కలిగినప్పుడు మంచిగా 
పనిజేయును, దీనిని గ్రూకోను సొల్యూషన్‌ యందురు, 
0. ఈ. ౨. కంసెనీవారిది చాలా మంచిగా పనిజేయుగు, 
WE MEET 
Thio Sarmine. (Intramuscular Injection.) 
, ఇం[టమస్సు_లర్‌ ఇంజర్హ కా, 

ఈ యింజక్షకా పాషాణ సందింధ మైనది. బ్రహ్మ 
చారి కంపెనీవారు తయారుచేయుదురు. సిఫిలీసుగల వ్యాధు 
లకు వాడవలయును. సల్ఫర్సనల్‌ మాడిరి చనిజేయును, 
సల్ఫర్పనల్‌ మాదిరిగానే డబ్బాబ నెంబరు గలదు. సవా 
'మేహావ్యాధికి నాలుగు దినములకు ఒక ఇంటిక్ష్‌ జా చేసిన, 
సవామేహములు నివారించును. చాల శ్మాగతతో కండరము 
లకే యివ్యవలయును, “ానిసీలిజా” వెలువడిన పిదప దీని 
సియాజనము చాలవరకు తగ్గను, 

౪ 48. ఫొటాషియం యాంటిమెని టార్‌ బిట్‌, 
Potassium Antimonytartrate. 
ఇంటిిసీనను యింజక్ష కా. 


1౮౮, 2 CC ఆఅంపుల్పు లభించును. పొరపాటున 
(మింగరాని విషసంబంధమైన వస్తువులు మి9ంగినయెడల 
'వెంట్లనే చై యంజక్ట కా చేసినచో విషమును వాంతి గావిం 
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చును. అజారు వ్యాధికి వాడుకగలదు. మూడు దినముల 
కొకసారి న. చేసేది. ఈ యింజక్షన్‌ చేసిన వెంటనే 
ఒక వేళ వెడి యేక్కువై వైనచో దగ్గు, ప్రేగులలో గాలి 
జొచ్చుట, వాంతి విరేచనములు కలిగిన యెడల వెంటనే 
యింజక్ష కా ఆప్పచేయవలయును. ఈ యింజక్షకా యెన్న టికి 
కండరములోనికి యివ్వకూడదు, ఇచ్చినమ్‌శల పోటు, 
వ బాధ యేర్చడును జా[గతతో గమనించి యింజక్ష కా 
చేసిన చాల మంచి ససిజేయును. 
“49 సర ఫో డెద, 
Sulfodine. (Intramuscular Injection.) 
ఇంట్రమన్కులర్‌ ఇంజక్షకా. న 
1 ౪౮౮ యింజ జర్షనే లభించును. గనేరియా వ్యాధికి 
మిక్కిలి మంచి పనిజేయును. గనేరియావలన కలుగు 
అన్ని అవస్థలకు గుణము కలిగించును. నడుము నొవ్వ్పు 
లను వెంటనే తగ్గించి, వాతము నొప్పులుకూడ నివారించు 
టలో మంచి గుణము కలదు. తొంటి నొప్పులకుకూడ 
బాగుగా పనిజేయును. మెడికల్‌ సెస్‌ కంపెనీ లిమిపెడ్‌, 
కలకత్తా కంపెనీ వారిది చాల మంచి పనిజేయును, 
50. సిబా జొ ల్‌, 


Cibazol. (Intravenous and 
Intramuscular Injection.) 


ఇం|టవీనస్‌, ఇంట్రమస్కులర్‌ ఇంజక్ష కా, 
5 CC అంపృల్సు లభించును. ఈ వంటక ర్‌ గనే 
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రియా వ్యాధికి వాడిన తొందరగా గుణము కనిపించును, 
చర్మవ్యాధులు, ' రక్తకుద్ది లేక గలిగెడు వ్యాధులకు మూడు 
ఇంజక్షన్‌ లిచ్చిన గుణము కనిపించి తొందరగా అన్ని చర్మ 
వ్యాధులు నివారించును. సివాజాల్‌ మాత్రలుకూడ లభిం 
చును. అనికూడ వాడుక జేయుదురు. “సిబాొ కంపెనీ 
వారిది ఉత్తమగుణము కలవి, గనేరియా వ్యాధికికూడా 
బాగుగా పనిజేయుననుట నిర్వివాదాంళము. ఈ ఇంజక్షన్‌ 
మాత్రము చాల జ్యాగతతో చేయవలయును ఇంటివీనసు 
ఇంజక్షకా నిచ్చిన చాల తొందరగా .పనిజేయును. గుండె 
బలహీనము గలవారికి జ్యాగతతో నియ్యవలెను. పె యింజ 
రన్‌ నివారించగల అనేక వ్యాధులను కడుశీ ఘముగా నేడు 
'పెనిసీలిన్‌ నివారించుచున్నది. 


51. డిజిటాలిన్‌, 
Digitalin. 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్ష జా. 


1CCలతో 1/100 గైఫను పరిమాణముగల జొషధ 
ముండును, గుండెదడను తగ్గించును, గుండెకు మంఛి 
బలము కలిగించును, మూత్రము యెక్కువగా "వడలింస 
జేయును. ఆయాసము, జలోదరముతో గూడియున్నపుడు 
మంచి పనిజేయును. రక్తము శరీరములో ఆడని యెడల 
కు ఇంజక్షన్‌ యిచ్చిన ఆడునట్లు జేయును. గుండెదడను, 
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ర 


నాడియొక్క స్థితిని అనుసరించి ఇంజక్ష కొ చేయవలెను. 
ఇరువది నాలుగు గంటలలో 1/6 గను బొషధముకన్న 
యెక్కువ చేయరాదు. గుండెకాయ యందు దుష్టతత్వము 
చేరి గురుకకల్లు వేళ ఇంజక్ట కా సీయవలయును. ఉద్బసప్ప 
వ్యాధుఃకు ఈ ఇంజరక్ష కా చేయరామ. నాభివంటి విషమూలి 
కలచే కలుగు బాధలకు విరుగుడుగా పనిజేయును. (0౪ 
కంపెనీ వారిది బాగుగా గుణముకలిగి ఉండును, పెత్యాదు 
లకు మంఛిగా పనిజేయును. 


50. డిజిటాలికా అంగ్‌ స్టిచ్‌ నైకొ, 
Digitalin and Strychnine 
చర్మము[కింద చేయు ఇంజక్ష కా, 


1/100 (గెయిను పరిమాణము గల డిబిటాలికా, 
1/60 |గెయిను పరిమాణము గల స్టిచ్‌నైకా మందు కలిపి 
తయారు చేయుదురు. స్ట్రిచొనైకా మందును ఆయుర్వేద 
వైద్యులు విషముష్టి యని పిలుతురు. 1 00 సీసాలోనిదే 
వాడుక చేయుట కలదు. గురిడెక మంచి బలము కలిగిం 
చును. నరములకు చురుకుదనమును హెచ్చించును. శరీర 
తత్వమును వేడిజేయుటక యిన్వవచ్చును. తరుణ వ్యాధు. 
లలో శరీరము చల్లబడినచో అప్పటికప్పుడే వేడి కలుగ 
జేయును. వాతము (గ్రమ్మినదని తెలిసి నప్పుడును నాడి 
సన్న ముగా నడచునప్పడు యివ్యవచ్చును, కఫము గొంతున 
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కడ్డము పడినప్పుడు, గురుక గలిగిసప్పుము పంటనే శ 
ఇంజక్ష జా చేసిన కఫమును పోగొట్టి ఆరోగ్యమును. కలి 
గించును. అమృతమువలె పనిజేయుటయందు పిసిద్దిక లది, 
అరగంట కొకసారి లేదా గంటకొక పర్యాయము తర్వాత 
నాలుగు గంటలకొకసారి, అటుతర్వాత రోగి పరిస్టితి నను 
సరించి చేసినచో రోగి పాలిటికి కల్చవల్లిగా వరింమేరిపి 
'పెరోగములనెల్ల నిశ్శేష మొనర్చి, నిత్య జీవితమున కొక్ర 
నూతన వెలుగును చూపించి మార్గదర్శి కాగలదని నుడు 
వుట యతిశయో్యి కానేరదు (81) కంపెనీ వారిది గొప్బ 
గుణము కలది, 
58. పలు (డ్రి కా, 
Paludrin (Intravenos lnjcction| 
ఇం, టవీనస్‌ ఇంజక్ష కా. 


2 CC అంప్పల్పు లభించును. ఇంపిరియర్‌ కెసి 
కల్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ ఇండియా లిమిటెడ్‌ కంపెనీవారు దీనిని 
తయారుచేయుదురు. ర రక్రనాళములకే : boss 
మరచి కండరములోని “శన్నడును యివ్వరాదు. చలితో 
గూడిన మలేరియాజ్వరము, తలనొప్పితో కూడిన జ్వరము 
దినముతప్పి దినమువచ్చు జ్వరమునకు (దీనినే వరుసజ్వర 
మనియెదరు మంచిపనిజేయును. బలహీనము, గుండెదడ 
వ్యాధిగల వారికి యెన్నడును ఈ ఇం జక్ష కొ నివ్వరాదు. 
చ కం'పెనీవారి పలుడ్రిన్‌ మాత్రలు 9 'గ9నులవి లభిం 
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చును. మలేరియావ్యాధికి అన్ని ఇంజక్ష నులకన్న యివి 
మిక్కిలి బాగుగా పనిజేయును. రోగి వయస్సు బలము 
ననుసరించి ఇంజక్ట కా చేసిన నొప్పులుకూడ హరించును, 
సర్వసాధారణమైన మలేరియా జ్వరములకు మూడు ఇంజ 
ర ను లిచ్చిన చాలును. 
54. సింకోనికా బై హైైడోక్షోరైడ్‌. 
Cinconine Bi Hydroclorida 
ఇంట్రమస్కు-లర్‌ ఇంజక్ష కా. 


5 [గెయినుల 1 ౮౮ అర |గెయిను 2 C౦ అంప్పల్స్‌ 
నందు లభించుచుండును. క్వినై ను ఇంజక్ష ను యిచ్చిన 
పైత్యము, వాంతులు గల్లువారిక్సి క్వినైను సరిపడని వారికి 
ఈ ఇంజక్షను యిచ్చిన పైత్యము వాంతులు లేక మంచిగా 
గుణమిచ్చును. ఎక్కువగా మలేరియా జ్వరము గలవారికి 
వాడుక చేయుట గలదు. తలనొప్పి విషపడిసెమును నివా 
రించును. సాధారణముగా శరీరమున జ్వరమున్నస్పుడు 
ఈ ఇంజక్ష ను యివ్వకూడదు. యిచ్చినయెడల జ్వారతీవ్రత 
యెక్కువ సును, ఇంజక్షను గమనించి చేయవలయును, 
మలేరియా జ్వారమువలన చాలదినములనుంచి బాధ పడు 
వారికి ఈ ఇంజక్షను అమోఘముగా పనిజేయును. మలేరియా 
పిశాచమును కూకటి వేళ్ళతో పెల్లగించి నాశనము జేయును. 
మూడు దినముల కొక ఇంజక్ట ను చేయచుండ వలయును, 
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మూడు ఇంజక్ష నులకే మలేరియా పూర్తిగా నళించును, 
వృద్ధులకుకూడ 1 CC చేసిన చాలును. క్వినై సుకు బదులు 
దీనిని తప్పకుండ వాడవలయును దీనివలన ఉపయోగ 
ములు అనుభవముమీద తెలిసికొన వలయును, 


గర, లా రో స్టిడీ కా. 
Larostidin (Intramuscular Injection) 


ఇంట్రమస్కులర్‌ ఇంజక్ష న్‌ 


గ CC లభించును, ఆమ్హ్లపి త్రము, కడుపుబ్బరము, 
పలి క్రేపులు, వెత్య సంబంధ మైన వ్యాధులు నివారించి, జీర్ణ 
శక్తిని కలుగజేసి మంచిబలము కలుగజేయును. కడుపుబ్బ 
_ రమునందు బాగుగాపనిజేయును. ఈ వ్యాధిని గ్యాసు టబుల్‌ 
అందురు. 'పైవ్యాధులలో బాగుగా సనిజేయును, కడుపు 
లోని శూలకూడ నివారించును. సతిదినము ఈ ఇంజక్షను 
చేయరాదు. రెండు దినముల కొకసారి చేసిన చాలును. ఆరు 
లేక పన్నెండు ఇంజక్ష నుల కోర్సు నుపయోగించిన, శరీర 
ములో విటమిను తగ్గిన వ్యాధికి పనిజేయును. ఈ జొషధము 
విటమినులతో తయారు చేయుదురు. దీని మెలిగాం గురై 
రింగి వాడుక చేయవలయును, రోగి తత్వము నెరింగి 
వాడుకొనవలయును, విటమిను ని మాతలు కూడ వాడు 
చున్నయెడల వ్యాధిని తొందరగా నివారింప వీలగును, 
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పె ఇంజక్ష ను బొషధము పెద్ద మోతాదుగా చర్మముకి9ంద 
యెన్నడు చేయరాదు. కండరములోనికే చేయుచుండ' 
వలయును, 
56. పి యై సీ కా. 
Pitressin 
చర్మము [క్రింద చేయు ఇంజక్ష కా. 

అర సిసి మొదలు 1 సిసి వరకు వాడుదురు. ఆస 
రేషను చేసినసిమ్మట యిచ్చిన యెడల రోగికి తలతిరుగుట 
సంభవించదు. బహుమూ।|త్రవ్యాధి గలవారికి యిచ్చిన బహు 
మూ[తమును తగ్గించగలను, మలబద్దక మును నివారించును, 
స్రీలకు కలుగు ర_క్తసాగివములు కట్టించును. రక్రముపోవు 
వారికికూడ రక్తము నాఫును. మూత్రము వెడలనపుడు ఈ 
ఇంజక్షను. చేసిన యెడల మూత్రము జారీచేయును. వ్యాధిని 
గమనించి చేసిన మంచిగుణమ్లు కలుగును. ముక్కుబెదరి 
రక్తము కారుచున్న ఆప్పను, ర_క్రపదరములు నివారిం 
చును. ఆపరేషన్‌ చేయునప్పుడు వెడలెడి క_్తమును తగ్గిం 
చును. ఈ ఇంజక్షను సాధారణముగా అనేకవిధములై న 
రక్త (సానములను అరిక ట్టుటకు ఉపయోగంచును. 

ర. పీటొ సికళా, 
Pitocin 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్ట కా, 
ఇర CC (దవముగల అంపుల్సు 1 CC దనము 
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గల అంపుల్ఫు లభించుచుండును. ర_ర్తపుపోటు బాచ్చించ 
కుండ గర్భకోశ కండరములు, మూత9కోశమును సంకు 
చిత పరచును |పసవసమయమున నొప్పులు రాకున్న ఈ 
ఇంజ క్లకా నిచ్చినచో నొప్పులను కలిగించి (ప్రసవించునట్లు 
జేయును. నిమిషాలమీద దీని గుణమును చూపించును, 
అనేక విషయములు బాగుగా పరిశీలించిన పిదపనే ఈ 
ఇంజక్షను గర్భవతుల కీయవలసి యుండును. 
58. పిట్యూ (శె కా, 
Pituitrin 

చర్మముకి)ంద చేయు ఇంజర్ష క. 

1/2 CC నుండి 1 CC అంపుల్పు వాడుకొంచురు. 
ర_క్రపుయొ త్రిడి ఆఅధికముజేయును శీతలము గమ్మినపుదు 
పనిజేయును. నాడి సన్నగిల్లినపుడు కూడా దీనియొక్క 
మంచిగుణమ చూపించును, శఈః ఇంజక్షను మంచి పని 
జేయుచున్న దనుటలో సండేహములేదు, ర_క్తపిసరణము 
నకు చురుకుయేర్పరచి ర కప్పయొ త్రిడి అధికము జేయును, 
శ్వాసవ్యాధికి కళ్ళి తెగనప్పుడు ఈ ఇంజక్రకా చేసినచో 
కళ్ళను పడునట్లు చేయును. ఉబ్బసపు వ్యాధికి యిచ్చు 
ఇంజక్ష ను ఎడ్రనవిజకంప ఈ ఇంజక్ట ను గుణము చాల 
సేపు ఉండును. రక్తపుపోటు ఉన్నవారికి యివ్వరాదు. 
స్రసవించుటకు స్త్రీలకు శ్రి లేనప్పుడు నొప్పులు ఆగిఆగి 
వచ్చు సమయమందు యిచ్చిన మంచిసని జేయును. యోని 
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మార్గము నుండి బయలు వెడలుటకు యెట్టి ఆటంకము లేని 
ఛశువుయొక్క శిరస్సు యోనిమాభమునకు దిగుచున్న పుడు 
ఈ ఇఎజక్షకా యిచ్చిన శిశువును సరియైన మార్లిమునకు 
దీసికొని వచ్చి విడచును. కలరావ్యాధికి, పెఫాయిడ్‌ జ్వర 
మునకు, న్యూమోనియాకు వాడిన మంచిఫలితము నిచ్చును. 
ఆపరేషను చేసిన తర్వాత కలుగు బలహీనమును బోన 
డంచును.  మధుమేహములకు ఇకాసులిళా ఇంజక్ష కా 
యిచ్చినపుడు కలుగు వాధలకు, ఈ ఇంజక్ష్మ ౧ విరుగుడుగా 
పనిజేయును తరుణవ్యాధులలో యిచ్చియన్న ఇంజక్ష కాలు 
యేమి సనిజేయని యెడల ఈ ఇంజక్ష క్ష నిచ్చినచో అప్పటి 
కప్పుడే మంచి గుణము కనుపించును. తొందరలో గుండెకు 
బలమిచ్చును. ఈ ఇంజక్ష కాలు అవ వసర మునుబట్టి చేయు 
చుండ వలయును, చాల ద్‌ జాగతగా గమనించి ఈ ఇంజ 
ఖీ కా చేయవలయును. పైన దెల్చినట్టుల మంచి లక్షణము 
లతో వంసవమునకు సిద్ధముగాస సున్నప్పుడే చేయవలయును. 
గర్భిణీ స్త్రీకి పిండము తిరుగుచున్నప్పుడు చేసిన యెడల 
చాల అపాయము సంభవించును డిజిటాలిన్‌,. సచ్‌ నై ౯ా 
క్యాంఫర్‌ ఈ ఇంజర్ష నులు పనిజయకయున్న ఈ ఇంజక్షన్‌ 
నిచ్చిన త్వరగా పసిజేయును. గమనించి జ్యాగతతో అంక | 
క్ష కా చేయవలయును, 
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ర 


59. రోమటిజం బె “పెలాబిసకా. 


Rhenmatism Bi Phlogiston. 
(Intramuscular Injection) 
ఇంటటమస్కులల్‌ ఇందిక్షకా. 

ర CC రబ్బరుమూత బల్బుగలది లభించును. అవ 
సరమునుబట్టి దినము | CC వాడు చుండవలయుసు. శరీర 
ములో గల నరములకు బలము నొసంగును. పక్షివాతము 
లకు పనిచేయును. నడుము నొప్పులను నివారించును. కీళ్ళ 
నొప్పులకు బాగుగా వసిసయును; దినము: 1 CC ఇంజక్ష న్‌ 
చొప్పున వది ఇంజర్షకా లిచ్చిన సక్షవాతములు, కోరు 
వాతములు, సాధారణమైన వాతములు నివారించును, (BD 
కంసెనీవారిది బాగుగా పనిజేయును, 

60. మెగ్నీషియం సల్ఫేట్‌, 
~ Magnisium Sulpate. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ట క, 

2 ౮౮ ఆంపల్బులో 25% వంతులు బలముగల 
కొషధము కలిగి యుండును. బాలురకు కలుగు పిడికిలి 
వాతము మీద్ద బాగుగా పనిచేయును, ధనుర్వాతమునకు, 
'కోరువాతమునకు, కోరియా డెటనిసు వాతములలో కలుగు 
గురక కఫములను మాస్సును. కండరములలో కలుగు 
యీడ్సును కుదుర్చును. రోగి తత్వమును బట్టి దినము ఒక 
ఇంబెక్ష కొ తగినట్లు యిమ్నచుండవలయును, 
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81. మెరుక్యూర్‌ సాల్‌ సౌల్యూషన్‌. 


Mercur Sal Solution. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజ క్షజా 
| 5 CC అంపుల్సలో 1/10 గాము మెరుకూ్యూరి 
కలిసి యుండును. మెరుక్యూరి అనగా పాదరస 'సంబంధ 
మైన జొషధమును కలిపి తయారుచేయు ఇంజక్ట్ష కా. సవా 
మేహ సంబంధమైన పిరంగిజబ్బులు, సిఫిలిసు వ్యాధులు 
గలవారికి యిచ్చుచుండుట యాచారము. వారంరోజుల కొక 
యింజిక్ష కా చేయవలయును. సవామేహ వ్యాధులు తప్ప 
కుండ్ల సవారించును. నాలుగు యింజక్షన్‌ లకు వ్యాధి పూర్తిగా 
నివారించును. 'పెనిసీలికా వెలువడిన పిదప పై యింజక్షన నుల 
అగత్యము అంతగా గానుపించదు. | 
62. యొహిందికా హైడోికోరె డు. 
Yohimbin Hydrochloride. 
'చర్మముకి)ంద చేయు ఇంజక్షకా, 

1 CC అంపుల్సులో 1/8 గై9ను పరిమాణము గల 
జొషధము కలిసి యుండును, పలుచబడిన యింద్రియమును 
గట్టిపరచును, దేహపృష్టినిచ్చి మంచిబలము కలుగజేయును, 
నరోములకు పటుత్వము, ముఖమునకు కాంతి నొసంగును. 
నిస్పత్తువను నివారించును. అలంబికు కెమికల్‌ లిమిటెడ్‌ 
బరోడా వారిది గొప్ప గుణము కలది. ఆరు యింజక్షణాలు 
చేసిన చాలును. 
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68. లీవర్‌ విక్సుట్రా పు. 


Liver Extract (Intramuscular injection) 
ఇంటి్ర)మన్కులర్‌ యింజక్ష న్‌. 

2 ౮౮6 CC అంపుల్సును 10 CC బల్పులు రబ్బరు 
మూతగలవి లభించును. రక్తము శుద్ధిలేక ర_క్రము క్షీణిం 
చుటచే కలిగెడు గజ్జి, దురదలు నివారీంచును. ర _క్రమును 
వృద్ది చేయును. పాండువ్యాధులను నివారించి. బలహీనము 
పోగొట్టి ర _క్తవృద్ధిని కలిగించును. సాధారణమైన ఆయాస 
మును హరించును. వాపు (నంజు) నీరును లాగిచేయును. 
లివర్‌ (క మంచి బలము నొసంగి జీర్ణ క్తి 
నిచ్చును. ర రృహీనతచే ముఖము తెల్లబడినవారికి యిచ్చిన ; 
మంచి శేజన్సు నొసంగును. దినము 'ఒక ఇంజక్ట em 2CC 
చేసిన యెడల మంచిగుణము కనిపించుచుండును, అవసర 
మునుబట్టి వారమునకు 6 (౮ లు యివ్వవలయును, 
పన్నెండు ఇంజక్షకాలు చేసినచో సాధారణమైన పాండు 
రోగములు ర. క్రహీనత గర్భిణీ స్రీలకు గలుగు బలహీనత 
నివారించును, 

4 పెరో (టే జా, 
Perotrin. 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజక కా 

1 సిసి అంపుల్సు లభించును, పతాకము 

నుంచిగుణము నిచ్చును, రక్తపు పోటు తగ్గించును, న్యూమో 
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నియా ఊపిరితిత్తులవ్యాధి ప్రధమావస్ట లో కర్లపు జ్వరము 
తీవితలోను చః ఇంజక్ష కా 'మంచిపనిచేయుసే. వెంటనే 
చెమటలు బెట్టి మూత్రము జారీ చేయును. కీళ్ల సంబంధ 
మైన జ్వారములోను, కీళశ్ళబాధలను నివారింపజేయును. 
నడుము నొప్పులకు వజాయుధము. రెండు దినముల కొక 
సారి ఇంజక్షకా చేసిన మంచిది. ఆరు ఇంజక్ష కా లిచ్చిన 
సూతికౌ జ్వరము నివారించును. మూడు ఇంజ క్ట కన్‌ లకు 
నడుమునొప్పి తగ్గించును. జ్వర మాగిపోయి అప్పటికప్పుడే 
చెమటలు బుట్టునుగాని గమనించి నిదానముగా చేయవల 
యును, వైన దెల్పినట్టి వ్యాధులనన్నింటిని కూడా “పెనిసీ 
లిన్‌” నివారించ గలదు. 
85. మార్చిన్‌ సల్ఫేట్‌, 
Morphine Sulphate. 
చర్మము(క్రింద చేయు ఇంజక్ష కా, 

ఆర గెయిను, 1/8 (గెయిను, 1/4 గయినువరకు 
1 సిసి అంపుల్సులో నుండును, మార్చికా అనగా నల్ల 
మందు సంబంధమైన జొషధమే అనవచ్చును. ఈ ఇంజ 
క్షా చేసినయెడల యెటువంటి బాధలె నను అప్పటికప్పుడే 
స్ట్రై యకుండునట్లు రోగికి విశ్రాంతి యొసంగును. రోగి 
బాధ భరించుటకు ళ్‌ క్రిలేనప్పుడు ఈ ఇంజక్ష కో జేసిన 
యెడల వెంటనే నిద౦పట్టును. ఉబ్బసపు వ్యాధి బాధ తగ్గు 
టకు దీనికి మించిన భౌషధము లేదు, వాంతులు నివారీం 
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చును, సీళ్ళ విరేచనముల నాపును. ర_క్తస్రానముల తుద 
ముట్టించును. ధనుర్వాతమును రూపులేకుండ జేయును. 
స్ట్రీచ్‌ నై న్‌వల్ల కలుగు విషమునకు విరుగుడుగా పని 
జేయును. విషమువలన గలిగిన బాధలు నివారించుటకు 
ఉపయోగపడును. రోగియొక్క. వయస్సు, తత్వమును 
గమనించి చేయవలయును. పన్నెండు గంటలు దాటిన 
తర్వాతగాని ఇరువది నాలుగు గంటలు దాటిన తర్వాతగాని 
రోగియొక్క ఆవసరమునుబట్టి మరల ఇంజక్షజా యివ్వ 
వలయును, ఈ ఇంజక్షన్‌ క డుపులో వాయువు చెరినప్పుడు, 
ఊపిరితిత్తులలో సిరుండు జబ్బులకు యిచ్చినయెడల [ప్రమా 
దము సంభవించును. ఎన్నడు అటువంటి వాటి కిన్వక చాల 
జాగతతో వాడిన మేలు కలుగును. 

66. మార్చిన్‌ అండ్‌ ఎటోిపిన్‌ 

Morphine and Atrophine. 

చర్మము కిందచేయు ఇంజక్ష న్‌. 

1 సిసి అంపుల్సులో, అర|గెయిను పరిమాణముగల 
మార్చిన్‌ 1/20 (గెయిను పరిమాణముతో ఎట్రోఫిన్‌ కలిపి 
తయారు చేయబడును. కడుపులో కలుగు శూలనొప్పి యే 
కారణముచేత కలిగినదో తెలిసికొని ఈ ఇంజక్ష జా నివ్వ 
వలయును. (గ్రహించనిదే మత్తు కలుగజేయడానికి యాయ 
రాదు. ప్రథమమున సంభవించు అశ్మరియును _పైత్యకోళ 
'వ్రాళనులో, మేహరాళ్ళవలన కలిగినటువంటి భూలనొప్పికి 
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యిఛ్చిన వెంటనే బాధ తెలియకుండా నిదపట్టును. ఉబ్బు 
రోగులకు, అతిమూత త రోగలక్షణములు గలవారికి నివ్వ 
రాదు, ఇచ్చినయెడల పాణహోని కలుగజేయును. రోగి 
వయస్సు, తత్వము ననుసరించి ఈ ఇంజక్షన్‌ నియ్యవలెను. 
తత్వమును, వయస్సును తెలునుకోనిడీ యీయరాదు, 
యిచ్చినయెడల చాల (ప్రమాదము సంభవించును, 


67. వెరెరియన్‌ పోసే స్పెట్‌. 
Valerian Phosphate. 
చర్మము[కింద. చేయు ఇం జక్ష్షకా 

అర సిసి, 1 సిసి ఆంప్పల్చు లభించును. వణుకు 
వ్యాధికి మంచి పనిజేయును. హిస్టీరియా వ్యాధివలన కలుగు 
కఫమునకుచేసిన బాధలు తగ్గించును. మెదడునకు నరము 
లకు శక్ర కలిగించును, నరముల బలహీనత గలవారికి 
చాల మేలుచేసి తొందరగా  నిద్రపట్టించును. దినము ఒక 
ఇంజక్షకా చేయుచుండిన మైవ్యాధులకు మంచిపనిజేయును. 


608, సోడియం కోకో డై లేట్‌. 
Sodium (4౬6౦611216. 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 సిసి లో 814 (గెయిను పరిమాణముగల బొషధ 
ముతో తయారుచేయుదురు. పాండువ్యాధులలో రక్తము 
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వృద్ధిజేయును, జీర్ణి ంచిన మన్యపు జ్వరమును మలేరియా 
జ్వరమును నివారించును. సవామేహము పలన కలిగిన 
దద్దుర్లు పొడలు గలవారి కిచ్చిన వాటిని మాయముజేయును, 
1 బలహీనత గలవారికి అద్భుతముగా పనిజేయును, 

హప్పష్టిజేసి రక్తము శుద్ధిపరచును. దినము ఒక ఇంజ 
గౌ న్‌ నిచ్చుచుండవలయును, కొన్నిరోజులు యిచ్చినత ర్వాత 
శెండు దినములకు ఒక ఇంజక్షన్‌ నిచ్చిన పొండువ్యాధు 
లను, జ్వరములను టోనడంచి ఆమృతమువలె పసిజేసి 
టానిక్‌ మాదిరిగా గొప్ప గుణమును చూపించును. 


69, స్టిచ్‌ నై న్‌సల్ఫేట్‌, 
య ర 
Strichnine Sulphate. 
చర్మము|కింద చేయు ఇంజక్ష కా 


1 సిసి లో 1/00 గను, 1/60 గ్రైెగోను, 1/100 
గ్రయిను సరిమాణముగల జబొషధమును కలిపి తయారు 
చేయుదురు. ఆపరేషన్‌ జేయు సమయమందు గుండె ఆగి 
నట్లు తోచిన వెంటనే ఈ ఇంజక్షన్‌ యిచ్చినయెడల గుండె 
మామూలుగా కొట్టుకొనును, నోడికి చురుకుదనము కలిగిం 
చును, పునర్టీవితునిగాజేయును, కోరోఫార మిచ్చిన వారికి 
గలుగు చెడ్డ గుణములు నివారించును. కండరములలో 
కలుగు నీరసమును నివారించును, పసిపిల్లలకు కల్లు Gea 
న్యూమోనియా జబ్బులోను, పక్షవాతము గలవారికి మంచి 
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గుణము నిచ్చును. వ్యాధి పరిస్థితి ననుసరించి నాలుగు 
గంటల కొకసారి ఇంజక్ష ను యిచ్చిన వాతములు హరిం 
చును. బలము గలుగబేయును. గమనించి చేయవలయును. 


10. స్టో పఫపెరిధిన్‌,. 
Stropharthine 
ఇం|టవీనస్‌ ఇంజక్ష జొ 


1 CC 1/200 (గెయిను సరిమాణముగల మందు 
కలిపి తయారు చేయుదురు. దీని గుణము డిజిటాలిస్‌ వలె 
నుండును. డిజిటాలిస్‌ కన్న తొందరగా పనిచేయును. 
గుండెకు మంచిబలము నొసంగును. అమోఘముగా పని 
జేయును, న్యూమోనియా వ్యాధిలో కల్లు గుండెబలహీనము 
మాన్చి మంచిబలము గలిగించును. ఆరు యేడు గంటలకు 
ఒక ఇంజక్షన్‌ చేయవలయును. అవసరము కొద్ది వెంటనే 
సని జేయవలేనంటె 1/200 గ్యయినుల మందును నార్మల్‌ 
సెలై నుతో కలిపి యివ్వవచ్చును. ఈ ఇ౦జక్ష ట్‌ యిచ్చుటకు 
పూర్వము డిజిటాలిస్‌ మందు వాడినయెడల మోతాదు 
బహు జాగతగా యివ్వవలయును. ఈ ఇంజక్ష కా మరచి 
కండరములోనికి చేయరాదు. చేసినయెడల నొప్పి అధిక 
మగును. గుండె బలహీనమునకు చాల మంచి గుణ 
మిచ్చును. 
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71. హయోసిన్‌ హెడ్రో (టోమెడ్‌, 


Hayocin Hydro Bromide. 
కండరములోనికి చర్మము[క్రిందను చేయు ఇంజక్ష కా, 


1 ౮౮ అంపుల్సు, 1/100 గౌయిను పరిమాణము 
గల మందు కలిపి తయారు చేయుదురు. ఇది సిచ్చివాండ్ర 
కివ్వవల సిన ఇంజక్ష కా, గర్భవాతము నివారించి, కడుప్ప 
నొప్పి (అనగా) శూలను నివారించును. మెదడుకు సంబం 
ధించిన వ్యాధులకు మంచి సనిజేయును. పిలాపసంధి నణ 
చును! చిన్నపిల్లల చేష్టలవల్ల కలుగు వణుకునకు, వాతము 
నకు మంచి సనిజేయును. హిస్టీరియా, మూర్చ, నరముల 
యొక్కయు వాతసంబంధమైన వ్యాధులను నివారించును. 
1/200 (గెయిను బౌషధముతో మొదలుజేసి అవసరముకొద్ది 
మరల యిచ్చుచుండనలయును. మూతమునందు గలుగు 
మంటను నివారించును. మాటిమాటికి ఈ ఇంజక్ష నులు 
యివ్వరాదు. రో గియొక్క- తత్వమును గమనించి యిచ్చు 
చుండవలయును. ఆతురతనొంది రోగికి వెంట వెంటనే 
ఇవ్వరాదు. ఊపిరందుటకు కష్టముగా నుండు రోగికి 
యెక్కువ ఇంజక్ష కాలు చేయరాదు. చేసినయెడల రోగికి 
కష్టము కలిగించును, 
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72. హయోసికా మార్చిన్‌ కంపౌండు. 


Hyoscine Marphin Compound. 
చర్మము కింద చేయు ఇంజక్ష ౯ 


1 CC అంపుల్సులో మార్చిన్‌ హైడో9క్షోఠెడ్‌ 1/4 
గ్రయిను పరిమాణము మొదలు 1/20 గ్రయిను పరిమాణము 
హయోసీన్‌ హై|డో బొమైడు, మరియు 1/1860 (గెయిను 
పరిమాణముగల ఎ|ట్రపిన్‌ సల్చేటున్ను కలిపి తయారు 
చేయుదురు, గర్భిణీస్త్రీలకు (ప్రసవకాలమందు నొప్పులు 
వచ్చుటకై ఈ ఇంజక్షన్‌ యివ్వవలయును, ఇచ్చినయెడల 
సుఖ|పవమగును. 'ఉన్మాదవ్యాధియందు మంచి పనిజే 
యును, పిచ్చివాళ్ళకు ప్రథమావస్థలో బాగుగా గొప్ప పని 
జేయును. మోతాదు తక్కువ యిచ్చినయెడల మంచి నిద) 
పట్టించును. అవసరమైన యెడల నాలుగు గంటలకు ఒక 
సారి యివ్వవచ్చును. చాల మంచి పనిజేయును, పిచ్చివాళ్ళకు 
ద్వితీయావస్థలోకూడ ఒక విధమైన మంచినే జేయును, 
గాని యిది కడు జ్నాగతతో వాడవలసి యుండును, 


78. విటామిన్‌ ది. 
Vitamin B, (Intramuscular Injection) 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా 
1 CC పరిమాణముగల ఈ బొషధ దవమునకు 
25 వశీ. ౮, 50 M. G and 100 M. G. అవసరమును బిట్టి 


114 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


యింతకు యెక్కున 24.4. బలముతో లభించును, (46 
అనగా మెల్మిగ్రాం అందురు. విటామికా బి శరీరములో 
తగ్గుటచేత, శరీరమందు నొప్పులు యేర్చడిన వారికి, ఈ 
ఇంజక్షకా యిచ్చిన యెడల నొప్పులు నివారించి, శరీరప్పషి 
కలిగించును. కాళ్ళు చేతులు తిమ్మిర్లుగల వారికి కూడ్‌ 
బాగుగా వనిజేయును, శరీరములో ర క్తముతగ్గి నీరు యేర్చ 
డీన వారికి దినము ఒక ఇంజక్షకా "చేసినయేడల ఆకలి 
వృద్ధిజేసి నీరు లాగి వేయును, కీళ్ళ న నొప్పులకు బాగుగా 
గుణ మిచ్చును. వాతమువలన కలిగిన నొప్పులను గ్యారం 
టీగా కుదుర్చగలదు. ముందు 25 మెలి[గ్రాంనుంచి మొదలు 
జేసి హెచ్చించి యివ్వవలయును. గుణము తొందరగా 
కనిపించును. గ్దాక్‌ సో, సిప్లా మొదలగు కంపెనీలు తయారు 
చేయునట్టిది మిక్కిలి మంచిది. 


74. విటామిన్‌ సి 


Vitamin C, (Intramuscular Injection) 
ఇంటిమస్కులర్‌ ఇంజక్ష కా. 


2 6౦ లకు 200 మెలిగములు 5 0౮ లకు $00 
కరర తయారు చేయుదురు. ఈ ఇంజక్షన్‌వొడిన 
యడం బలహీనతను తగ్గించును, శరీరములో వైటామిను 

సి, తగ్గినప్పుడు ఈ ఇంజ క్షకా చేసినయెడల విటామిను సీ 
వృద్ది కలుగును. కడుపు ఉబ్బరమును తగ్గించును. అన్లు 
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పిత్తము గలవారికి ఈ ఇంజక్ష కా సమ సై 'వెంటన్నే గుణ 
మిచ్చును. జీర్ణశక్తి కిది పెట్టీనది వేరు. 8 00 దినము 
యివ్వవచ్చును. మూడు దినముల కొకసారి 5 CC 600 
మెలిగాం యిన్వవచ్చును, పై వ్యాధులకు తొందరగా పని 
జేయును. సిప్లా కంపెని లేక, ఆల్బర్జు డేవిడు కంపెనీ 
గ్లాక్‌సో కం పెసీవారిదికూడ బాగుగా పనిజేయును. 


"5, హొ గా మి కా. 
ల 


Hexamin. 
ఇం|టవీనస్‌ ఇంజక్ష ౯, 


క్‌ CC దివముగల మందుతోను 10 C౮ ల తోను 
కూడా మనకు లభించును, ఇది -టెఫాఇడ్‌ జ్వరములయందు 
యివ్వవచ్చును. ధనుర్వాతము, “నూతికావాత జ్వరముల 
వంటి వ్యాధులకు యిన్వవచ్చును. మూ(త్రకృచ్చి వ్యాధు 
లకు కూడ బాగుగా పనిజేయును, మూతీములోగల క్రీము 
లను సంహరించును. మూతీమును శుభ9పరచును. ర క్త 
ములోనుండు (క్రిములను కూడ సంహారించును. ర _క్తవృద్ది 
చేయుటలో మంచి గుణము గలది. అవసరమును బట్టే 
నాలుగు దినములకు ఒక ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును. మందు 
గల ట్యూబును వేడినీళ్ళలో ఫట మందుకు వెచ్చదనము 
కలిగించిన తర్వాత ఇంజక్ష కా చేయవలయును. ఈ ఇంజ 
క్షా బహుళ్ర దగ చేయవలయును బలహీనమునకుకూడ 
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బాగుగా పనిచేయును. ముఖ్యముగా మూ(తమును జారీ 
చేయుటకు బాగుగా తోడ్పడును. 


76.కామ్‌ పోలా [కా 


Camploan. 
ఇం|టమస్సు_లర్‌ ఇంజక్ష కా. 


2 CC, 5 CC అంపుల్చుకూడా మనకు లభించును, 
పాండువ్యాధులకు ర క్ర హీనతకు గూడా గొప్ప గుణమిచ్చు 
టలో దీని కిదియేసాటి. ర _క్తజద్ధి, ర క్షవృద్ధి జేయును, బల 
హీనము వలన యేర్పడిన జ్వరము వంటీ లక్షణములను 
నివారించుటలో మంచి శక్తిగలది. దినముతప్పి దినము 
ఒక ఇంజక్షకా యిచ్చుచుండనలయును. కొన్ని ఇంజక్ష కాలు 
వాడినంతనే గుణము కనిపించును. 


1.సలార్‌ గళకా 


Salarugan. 
కండరములలోనికి చేయు ఇంజక్షకా 


2 CC బొషధ ద9వమును వారమురోజుల కొకసారి 
ఇంజక్ష కొ చేసినయెడల నంజురోగములు నివారించును, 
మూతిమును వెడలింసజేయును, నీరు నంజువాపులు లాగి 
వేయును, బహు జ్యాగతగా యిల్చినచో చాల మంచి గుణ 


మిచ్చును. 
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78. లూమినల్‌ సోడియం. 
Luminal Sodium. 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజక్ష కా. 


1CC దవమునకు 1 2/9 (గ్రయిను పరిమాణము 
గల మందు కలిపి తయారుచేయుదురు. హిస్టీరియావంటి 
మూర్చ సంబంధమగు వ్యాధులకు బాగుగా పనిచేయును, 
పిచ్చిని నివారించుటలో మంచి శక్రిగలది. దినముతప్పి 
దినము ఒక ఇంజక్ష కా చేయుచుండవలయును. ఈ బౌషధ 
మును |ప్రారంభించిననాడే రోగికి కొంత విశ్రాంతి 
కల్పించును. 

79. నెప్‌ టాల్‌, 
Neptal. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్షణా 


1 ౮౮ ఆంప్రల్స లభించును. దినము తప్పించి 
దినము యిచ్చిన సీరు వాపులు, నంజులు నివారించి బల 
మును కలుగజేయును. ఈ ఇంజక్షకా మా(త్రలుకూడ లభిం 
చును. కడుజ్నాగతతో వాడవలయును. వ్యాధి తత్వమును 
వెంటవెంటనే [గహించు చుండవలయును. వ్యాధి తత్వ 
మును (గ్రహించనిదే ఇంజక్షకా యిచ్చిన కష్టముగలుగును. 
మూతబంధములందు దీనిని ఉపయోగించినచో మూత 
మును జారీచేయును, 
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80. డె డో కో ల్రి కా, 
Deey Drocholin. 
ఇం|(టవీనస్‌ ఇంజక్ష క్రొ. 

10 CC అంప్పల్సు క కామిలావ్యాధిని 
మూడు ఇంజక్షనుల కే తగ్గించును. ససికలు, పచ్చకామిల, 
తెల్లకొమిల "కక వ్యాధులకు గొప్ప గుణము జేయును, 
అయిదు దినముల కొకసారి ఇంజక్షను చేయవలయును, 
కడు జ్మాగతగా చేయవలయును. 


8]. చాల్‌ మో గ కొ 
Chal Mogrin 
ఇంట్రమస్కులర్‌ ఇంజక్షన్‌. 


2 CC ద్రవముగల అంపుల్సు లభించును. కుష్టు 
వ్యాధులకు ఈ ఇంజక్షను స్పర్శజ్ఞానము లేని మచ్చలపై. 
చేసినయెడల కుష్ణువ్యాధులు నివారణమగును. వారము 
రోజుల కొకసారి ఇంజక్షను యిచ్చినయెడల “పై వ్యాధులు 
నివారించును. (91) క ౦పెనీవారు తయారు చేయునది చాల 
మంచిగా పనిచేయును, 


00, సల్‌ మో టాం జా, 
Pulmotran. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష కా, 


{ CC 2 CC లభించును, ఇది సర్వ విధములైన 
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దగ్గులు నివారించును, న్యూమోనియా వ్యాధికి మంచి పని 
జేయును. న్యూమోనియా వ్యాధివల్ల కలుగు జ్వరములు 
నివారించును. క్షయవ్యాధులలో కలుగు దగ్గులు నివారిం 
చును. రోజు ఒక ఇంజక్ష కా యిచ్చుచుండవలయును. సిప్లా 
కంపెసేవారిది చాలమంచీ పని చేయును. 


83. ఎ బె బి కొ. 
క Atebrin. 
ఇంట్రమనసులర్‌ ఇంజక్షకా. 


పొడరుతో నింపబడిన అంప్పల్పు లభించును. కౌవ 
లసినప్పుడు డిస్టిల్లు వాటరులో బాగుగా కలిపి తయారు 
చేసికొని ఇంజక్ష కా చేసినయెడల చలిజ్వరము, దాహము, 
తలనొప్పి, తొందరగా నివారించును, ఈ ఇంజక్ష్‌ కా జాగ 
తగా చేయనగును, మలేరియా వ్యాధికి చాల ' మంచిపనీ 
చేయును, ఈ ఇంజక్షకా క్వినైనుకన్న యెక్కువ పని 
జేయును,.అంపుల్సునందు పొడరుతో డీస్టిలు వాటరును 
బాగుగా కలిపి కదలించి కావలసినంత మోతాదుతో ఇంజ 
క్ష కా చేయవలయును. మలేరియా వ్యాధికి మంచి గుణము 
కనిపించును. ఒకానొకప్పుడు వాంతులై నను అవియే తగ్గి 
పోవును. ఒకసారి ఇంజక్ష కాచేసిన చాలును. రెండు ఇంజ 
క్షనులకే మలేరియా కరములు హరించును. మూడు ఇంజ 
క్ష నులకు పూర్తిగా జ్వరము నివారణ మగును, 
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84, బి జా క్ట ల్‌, 
Bejectal. 1, M, 1. V. 

కండరములోను ర క్ర్షనాళములో చేయుటకు కూడా 
ఉపయోగపడునట్టిది. ఈ ఇంజక్షకా 10 CC బల్బు లభిం 
చును. దీనిని అల్‌బర్లు శేబరేటరివారు తయారు చేయు 
చున్నారు. యిది విటామికా బి. కాంప్‌ లెక్సుకు సంబంధించి 
నదే, ఇయ్యది వ్యాధిని నివారించుటకుగాను శరీరమునందు 
' నొప్పులు గలవారలకున్ను, తిమురు వాయువులయేందును, 
శరీరమున ర రము లేనివారలయందును, పొండువ్యాధుల 
యందును, వెటామికా బి. తగ్గినవారలయందును. నీరు 
వాపులకున్ను, వాతరక్రము నందును, బలహీనత యం 
దును, నీరసించిన వ్యాధి(గస్తులయందును మంచి టానికు 
మాదిరిగా గుణము నిచ్చును. వారమునకు మూడుసార్లు 
ఇంజక్ష్మ కా చేయుచుండిన, అనేక పరిస్టితులయందు బాగుగా 
గుణము నిచ్చును, 

85. బిజాక్టల్‌ విత్‌లీవర్‌. 
Bejectal. with Liver 1, M. 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ట కా. 

దీనినికూడ “పె కంపెనీవారే తయారుచేయుదురు. 
దీనియందు లీవరెక్సుటా్రక్టును యితరవిధముల జొషధము 
లను కలిపి తయారుచేయుదురు. ఇది _పెదానికంకె అధిక 
గుణము కలిగియున్నది. ఈ జొషధము బలహీనత గల 
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వారికి బలహీనము నివారించుటకు బాగుగా తోడ్పడును. 
రక్తమును వృద్ధిగావించును. శరీరమునందు క్షీణించిన 
విటామినుల ఎక్కువజేసి వ్యాధులను నివారించును. పె 
వ్యాధులయందు యిది బాగుగా తోడ్పడును. జీర్ణకోళము 
నకు సంబంధించిన వ్యాధులయందు నమ్మకముగా గుణము 
నిచ్చును. రెండు దినముల కొకతూరి 2 ౮౮ వరకును 
ఇంజక్ష్య కా చేయుచుండ వలయును, 


86. |పోంటో సిల్‌. 


 Prontosil I. V.L M. 
ర_క్తనాళములో కండరములోను చేయవచ్చును. 


5 CC అంపుల్పు లభించుచుండును. ఆంటుజాడ్య 
ములయందు దీనిని యిచ్చుచుండిన అంటుకిములను 
నశింపజేసి గనేరియా యొక్క అనేక లక్షణములను 
మాన్సుటకు బాగుగా తోడ్పడును. స్త్రీలకు కలుగు లుకో 
రియా వ్యాధియందు మంచి గుణము నిచ్చుచుండును. 
యిది గర్భధారణమును నివారించుట యందును బాగుగా 
తోడ్పడుచున్నది, రెండు ఇంజక్షనులలో గుణము కను 
పించును. తొందరగా గుణము కావలసిన వారలకు, ఇంట 
వీనస్‌ ఇంజక్షను చేసిన యెడల, వారికి గల అవస్తలు 
నివారించును. ఈ ఇంజక్షకా చేసిన రెండు మూడు గంట 
లకు గాస్‌ అంతకు లోపుగాని మూతీము యెరుప్పరంగుతో 
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వచ్చును. ఇట్టి బౌషధ గుణమును వైద్యుడెరింగి రోగికి 
ధైర్యము చెప్పవలెను, చికిత్స ఆపిన పిదస యీ రంగు 
స్వయముగా తగ్గిపోవును. 


87యా౯కాటి పై ర్‌ి, 


Antipyrin sc. 
ఇది చర్మముక్రింద చేయ ఇంజక్ష కా, 


బల్చ్బునందు లభించుచుండును. వాతము నొప్పుల 
యందు, కోరింత దగ్గులయందును, తరుణవ్యాధుల యం 
దును, రోగికి కాళ్ల 'శేతులు చల్లబడిన సరిస్టితులయందును 
నాడి సన్నగిలి నప్పుడును దీనిని వెంటనే ఇంజక్ష కా చేసిన ' 
అమృతమువలె పనిజేయును. ము? ెంపరేచర్‌ 
తగ్గించును. ముట్టు ఛశూలలయందు స్రీలయొక్క_ గర్భకోళ 
వ్యాధులయందును బాగుగా గుణము నిచ్చును. నరముల 
బలహీనత గలవారలకు వాతపు నొప్పులయొక్క అనేక 
పరిస్థితు లయం౦ందు దీనిని ఇంజర్ష కా చేయుచుండిన బాగుగా 
గుణము నిచ్చును. 
88. ఎం. ఆండ్‌ దీ, 698. 
M&B6931I1 వే. 

కండరమున చేయు ఇంజక్షన్‌, 
దీనిని మే అండ్‌ బేకర్‌ ఇంగ్లాండు కంపెనీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు. ఇట్టిది "మాతిలరూపమున 
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సైతము లభించుచుండును, ఇట్టి వే చాలవరకు ఎక్కువ 
వాడుకలో గలవు. క0మిజ్వరముల యందును రక్త వికార 
ములయందును చిడుము పుండ్లు. కీళ్ళనొప్పులు "గనేరియా 
సెగలయందును దీనిని వాడుక జేయుదురు. రెండుమూడు 
ఇంజక్షన్‌ లకే దీనియందు గల మంచి ఫలితము తొందరగా 
క్ర నుఫీంచును, గనేరియా వ్యాధికి ఒక నెల కోర్సుగా 
యిచ్చిన పూర్తిగా గనేరియా నివారించును. దీని మాతలు 
గూడ సేవించు చుండినచో ఫలితము తొందరగా కనుపిం 
చుచుండును, వ్యాధియొక్క_ తీవోదశయందు రెండు దిన 
ముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయుచుండవలయును. సపెనిసీ 
లిన్‌ వెలువడక పూర్వము దీనియొక్క- స్రతిభ చాల (పళం 
సంప బడుచుం డెను, 


89. హైడ్యార్డుసాలిసి సిలేట్‌. 


Hydrarg Salicylate (5S.E,) 
చర్మము[కింద చేయు ఇంజక్త కా. 
4 


ఇదియును 'సెగవ్యాధులయందే గుణము నిచ్చుచుం 
డును. గనేరియా హథమావస్థలో నున్న ప్పుడు గొప్పు 
గుణము నిచ్చును. మూతినాళమునందు గల పృండును 
మాన్చి వేయుట యందును మ్మూతమునందు గల మంటను 
నివారించుటకు గాను దీనియందు మంచి శక్తి గలదని 
చెప్పక తప్పదు, రెండు దినముల కొకతూరి ఇంజక్షకా 
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చేయుచుండిస గనేరియాను నివారించును. ఆరు ఇంజక్ష నల 
వరకు సాధారణమైన పరిస్థితియందు చేయవలసి ర 
డును. స్త్రీలకు మర్మస్టానమున గలుగు వ్యాధులయందును 
గుణము నిచ్చుచుండును. కొరకు సవాయివ్యాధులయందు 
ప్రథమావస్థలో మంచిగుణము న. ప్రస్తుతము 
పై వ్యాధుల నన్నింటిని “సిసీలిన్‌* నివారింప గలిగి 
యున్నదని పాఠకులకు వేరుగా చెప్ప పనిలేదు. 


WOES, 


Niconin (I.M. O R. I. V) 
కండరములోను ర క్రనాళములోను చేయుదురు. 


పిచ్చివారలయందును, ర _కృవికారముల యందును 
దీనిని చేయుదురు. పిత్తాధిక్యము గలవారల యందును 
మంచి గుణము నిచ్చుచుండును. అతిసార వ్యాధులయందు 
కొద్ది గుణ్బమెన కనుసించక తప్పదు. రక్తశుద్ధి కొరకును 
యిది భాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. సాధారణముగా 
రెండు దినముల కొకసారి ఇంజక్ష కా చేయవలసియుండును. 


91, కా ల్షియ మ్‌ లే క్‌ ట్‌, 
Calcium. Lactate 1. M. OR 1, V. 
కండరములోను ర క్షనాళములోను చేయు ఇంజక్ష కా, 


2 ౮౮ నుండి 10 CC వరకు లభించుచుండును. శరీ 
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రములో సున్నపుధాతువు తగ్గినవారలయందు బాగుగా 
గుణము నిచ్చును, తయవ్యాధుల యందు నరముల బలహీ 
నత పోగొట్టునట్టి గొప్ప గుణము గలదు, 


92. మెరుక్యోరో క మ్‌, 
Mercurochrome (1. V,) 
రక్త నాళమున చేయు ఇంజక్ష కా. 


గనేరియా సెగవ్యాధులయందు మిక్కిలి గుణకారి 

గనేరియాకు మూతిద్వారములో గల పుండును మాన్సి వేసి 
చీమును రాకుండ జేయుటకు బాగుగా తోడ్చడును. శ్లేష్మ 
వాతజ్యరములయందు బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. 
సూతికా వాతజ్వరములయందు కూడ గొప్పగుణము నిచ్చు 
చుండును, పిరంగి జబ్బులయందును వాటియొక్క చెడు 
గుణముల యందును కింమిజాడ్యములయందు గుణము 
నిచ్చుచుండును. వారమునకు రెండునార్లు యివ్వవలసి 
యుండును. నేడు "పెనిసీలికా” ఇంజక్ట కా ప్రయోగము 
నల్ల సై వ్యాధులు శీఘ9ముగా నివారించును. 


93. ఆఅ ర్పెనిక్‌ (1. M.) 
కండరములోనికి చేయు ఇంజ క్షకా 


సవాయిరోగ కింములను సంహరించుటకుగాను ఈ 
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యింజక్ష కా బొగుగా తోడ్పడును, మొండిజ్యరముల యందు 
జీర్లీ ంచిన మలేరియా జ్వరముల యందును వాత వ్యాధుల 
యందును గనేరియా సెగవ్యాధులయందును మిక్కిలి గుణ 
కారి, ఇది పాషాణ సంబంధమగు యింజక్షకా, దీనిని 
యెక్కు.నగా మాటిమాటికి యింజక్ష నులు చేయరాదు. చేసిన 
యెడల అపాయము సంభవించును. పూర్ణశ్లేష్మ వాతజ్వర 
ములయందు మిక్కిలి గుణకారి. వారమునకు రెండుసార్లు 
యింజక్షకా చేయవలసి యుండును. ఈ ఇంజక్షను చేసిన 
కొన్ని వికారగుణములు సంభవించ వచ్చును. గాని వాటికి 
అవియే [క్రమముగా నిదానించుచుండును, 


94. గై కోల్‌. 
Guaia Col (5. C. 1. M,) 
చర్మము కింద కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష్న కా, 
టైఫాయిడ్‌ జ్వరములయందును న్యూ మోనియాజ్వర 

ములయందును క్షయ జ్వరములయిందును మిక్కిలి ఉప 
యోగపడును. వాతరక్త్రము, పుండ్లు, చీడుము నరముల 
బలహీనత యందును వాడుటవలన యెంతయో మేలు 
చేకూర్చును, 

05, యూకలి ప్ప ట్‌. 

Euca Lyptl. 5. 0. 

చర్మముకి)ంద చేయు ఇంజక్ష కొ, 


దీనిని పి త్యేకముగా కీయవ్యాధి జ్వరములయందు 


ఉ౦జక్షన్‌ గైడ్‌ క్‌ 


యిచ్చుచుందురు. త్షయవ్యాధికి ఈ ఇంజక్షన్‌ వలన బాధలు 
చాలవరకు తోందరగా నివారించుటకు బాగుగా తోడ్పడును* 
సామాన్యమగు పరిస్టితులయందు ఆరు ఇంజక్షకాలకు 
జ్వరము నివారించును, 


96. ఆటో పానసీల్‌, 
Atophanyl. 
ర క్రనాళములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


ఇది వాతవ్యాధులయందు వాతపునొపుల యందును 
వాతజ్వరముల యందును గొప్ప గుణకారి. కీళ్ళనొప్పుల 
కును పక్షవాతము కంపవాతము మేహ వాతము సూతికా 
వాతము వీటియందు బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. 
సాధారణముగా మూడు దినముల కొకసారి ఇంజక్ష కా 
చేయవలసి యుండును. 


97. రిటికోలోజిన్‌, 
Reticulogen. I. M. 
లివరెక్సు!టాష్ట మరియు విటామిన్స్‌, 
వి. 1 మొదలగువాటిని చేర్చి లిల్లీ కంపెనీవారు 
తయారుచేయచున్నారు. కండరములోచేయు  ఇంజక్ట్య కా 
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ఇది పాండువ్యాధుల చికిత్సయందు నాకను పదని చెప్పక 
తప్పదు. నీరసము, బలహీనము, ర ర్రక్షీణత, తిమురు 
వాయువు, సీరువాపులు వీటియందు బాగుగా గుణము నిచ్చు 
చుండును. బలహీనత చాలకాలముగా శరీరమున యేర్చడి 
యుండుటచే శరీరమున యేర్చడునట్టి అనేక విధములైన 
వ్యాధులను రాకుండ జేయుటయందును వ్యాధిచే గలుగు 
బలహీనమును నివారించుటకుగాను బాగుగా తోడ్పడు 
చుండును. [ప్రతిదినము గాని దినముతప్పి దినముగాని పరిస్థి 
తిని బట్టి 1 CC మొదలు 2 CC వరకు ఇంజక్షకా చేయ 
చుండినచో, బలహీనులకు శరీరమునందు రర మ్‌ లేనివార 
లకు టానిక్‌ మాదిరిగా పనిచేయుచుండును. శరీరమున 
క్షీణీంచిన యెట్టని రకాువులను శీఘ9కాలములో వృద్ధి 
గావించు టయందు చాల గొప్పగా తోడ్చడును. 


98. మఫర్‌ సై డ్‌, 
Mapharside 1. V. 


“సిపిలిస్‌” వ్యాధిని తొలగించుటకు గాను పార్క్‌. 
డేవిస్‌ కంపెనీవారు తయారు చేయుచుందురు. పత్యేక 
ముగా రక్తనాళములోనికి ఈ ఇంజక్షన్‌ చేయవలయును, 
వారమున కొకతూరి చేసిన చాలును. “సిపిలిస్‌” అను 
సవామేహ జబ్బులయందు బాగుగా గుణము నిచ్చును, 
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“సిఫిలిస్‌” అను వ్యాధిచేకలుగు కొరుకుముచ్చలు పుండ్లు 
వృణములు యితరవిధముల సిపిలిస్‌ సంబంధమగు అన్ని 
అవస్థలయందు బాగుగా పనిచేయును. ఈ ఇంజక్షకాల 
యందు వీటియొక్క. మెలిగాాముల శక్తి గహించి వ్యాధి 
రోగిబలము నిదానించి ఇంజక్ష కా చేయవలయును. మరి 
యును “ోపెనిసీలినో” సయితము -'పైజొషధమునకు బదు 
లుగా వాడినప్పుడు, పైవ్యాధులను తొందరగా నివారింప 
గలుగును, 
99. ఎన్‌. ఎ. వీ, ఇంబజక్ష ౯. 


N. A. B. Injection (Ll. V.) 
ర _క్తనాళములందు చేయబడు ఇంజక్షకా. 


ఇదియును సల్ఫార్పనాల్‌ మాదిరిదే కాబట్ట దాని 
గుణములే యిదికూడా పోలియుండును. దీనిని మేఅండు 
బేకరు కంపెనీవారు తయారుచేయుచున్నారు. [ప్రత్యేక 
ముగా సిపిలిస్‌ సవామేహ జబ్బులయందును, కొరుకు 
పిరంగి వ్యాధులయందును పెబొషధము డిస్టిల్లువాటరుతో 
మిశితముజేసి ర క్రనాశములో. ఇంజక్ష కా చేయనప్పుడు 
ముందుగా పితోదేరికము గలవారల “యందు గమనించి 
తక్కువ మోతాదు తక్కువ నంబరుతో తక్కు_వ గాము 
లతో చేయవలెను, లింగమ్ముపైె పుండ్లు పొక్కులు గల 
వారల యందును, మేహ ఉడుకులు ఉష్ణవాతపు నొప్పుల 
యందును నమ్మక ముగా దీని నుపయోగించుట నలన 
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మంచి ఫలితము తస్పక కనుపించును, ప్రీలయొక గ్రా సవా 
సృహముల యందును పురుషులయొక్క_ సవామేహముల 
యందును నంబరువారీగా కోర్చ్సుపికారముగా చేయవలసి 
యుండును. అవసరమునుబట్టి దీనితో వెంటవెంట బిస్మిత్‌ 
ఇంజక్షకా కూడ చేయుచుండిన గుణము తొందరగా కను 
పించును. 100. ఏ బెక్సు. 

Vibex (I. M.) 

కండరములోనికి చేయు ఇంజక్హ కా 


10 CC VIAL లభించు చుండును. దీనిని పార్కొ_ 
డేవిడ్‌ కంపెనీవారు తయారుచేయుచున్నారు. శరీరము 
నందు విటామికా వీ. తగ్గినవారలకున్ను నొప్పులు బల 
హీనము గలవారలకున్ను యిది బాగుగా సహాయపడును. 
వాతవ్యాధియందు గలుగు కీళ్ళ ss నడుము 
నొప్పులయందును గర్భిణీప్రీలకు గలుగు బలహీనత యం 
దును శరీరమునందు రక్తము తగ్గి నీరు యేర్పడిన వారల 
యందును యిది బాగుగా. ఉపయోగ పడుచుండును. నంజు 
వ్యాధులచే బాధపడువారలకు. నీరును లాగివైచి బలము 
చేకూర్చును. ఇది టానిక్‌ మాదిరిగా గుణమునిచ్చు చుండును. 
జీర్ణళ _క్తీ వృద్ధివరచుచు సరసము ఆయాసము తగ్గించి శరీ 
రమీనకు బలము కలుగజేయును. పితిదినము ' అవసర 
మును బట్టి రోగికి తగిన మోతాదుతో ఇంజక్ష కా చేయు 
ఉండిన ముంచి ఆరోగ్యమును ప్రసాదించును. 


పరక కకక Hi 
ఖై మ 


101. యురాసల్పాజై డు. 1. M. 
Urea Sulphazide. 
కండరమురోనికి చేయు ఇంజక్ష క్షా 


దీనిని యూనియకా |డగ్‌ కంపెనీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 2 ౮౮ మొదలు 5 ౮౮ ల అంపుల్సు లభిం 
చును. గనేరియా సెగ వ్యాధులయందును వాతర_క్తముల 
యందును గజ్జి చిడుముపుండ్లు పొక్కు_లు చర్మవ్యాధుల 
యందును నమ్మకముగా గుణము నిచ్చును. పురాణ చర్మ 
వ్యాధులయందు ఆరు ఇంజక్ష్మ నులకే పూ ర్తిగా వ్యాధినివారిం 
చును. ఈ ఇంజక్ష కా చేసిన గంటకు మూత్రము మలము 
యెరుపురంగుగా వచ్చును. కాని యేమాతిము ప్రమాదము 
లేదు. భయసడ నవసరము లేదని రోగికి వైద్యుడు 
ధైర్యము చెప్పవలెను. . గనేరియాయందు కూడ దీనిని 
కోర్సుగా చేయుచుండిన గనేరియా క్రిములను పూర్తిగా 
నశింపజేయును. (ప్రతిదినము కాని రెండు దినముల కొక 
సొరి కాని ఇంజక్షకా చేయవలయును, 

102. హెప్‌టాల్‌ జిన్‌, 
Heptalgin (1. వశ, 3. ఆ) 

104. ౮. ల భొషధళ క్రితో నింపబడిన 1 C౮ 
అంపుల్సు లభించుచుండును. ఈ ఇంజక్షన్‌ కండరములోను 
చర్మము [క్రిందను చేయవలయును. శోరీరమునందు పితా 
ధిక్యముచే _యేర్భడు పుల్లని దంవమును వృద్ధి కాకుండా 
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జేయుటకుగాను “గ్యాసుటిబుల్‌” అను దానిని నివారించు 
టకుగాను యిది బాగుగా తోడ్పడును. పంగ్రనొప్పులయం 
దును, తలనొప్పులయందును శరీరమునందుగల అన్ని విధ 
ముల నొప్పులయందును, శూలనొప్పికిన్ని యిది తాత్కాలిక 
ముగా తోడ్పడుచుండును. సాధారణముగా జీర్ణిశ క్రిని కలి 
గించి మంచి బలము కలుగజేయును. వీటి మాత్ఫలుకూడ 
లభించుచుండును, అవసరమును బట్టి రెండు దినముల కొక్త 
సారి గాని మూడుదినముల కొకసారిగాని ఇంజక్షకా చేయ 
వలసి యుండును. 


108. కెప్టికా విటామిన్‌ ఇంజక్షకా. 
Kapilin Injection. 

కండరములందు చేయు ఇంజక కా, 
1CC అంపుల్సు లభించును, దీనిని “గాక్‌ ప్రో” 
కంపెనీహారు పెపేరుతో తయారుచేయుచుందురు. తయ 
వ్యాధియొ క్క పారంభదళలో కలుగునట్టి ర క్ష/సావముల 
నిలుపుటకును మలేరియా జ్వరమ్ముపై యెక్కువ “కినై న్‌” 
వాడుటవలన యేర్చడినట్టి ర క్షస్రావమును నిలుపుటకును 
రక్తాతి సారములయందును, శరీరమున మచ్చలు పొడలు 
మొదలగు లక్షణములతో గానుపించు URTICARIA 
అనంభడు చర్మవ్యాధి కొరకును పచ్చకామిలా వ్యాధి 
యందు శరీరము పీతవర్షముగా మారుటకు మూలకారణ 
మైన యకృత్‌ పిత్తముల కొన్నిలక్షణములను సవరించి 
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దేహమున కారోగ్యము |ప్రసాదించుట కొరకును, శరీర 
మున విటామికా కే లోపించుట వలన కల్లు అనేక సంక 
టములను తొలగించుటకును బాగుగా తోడ్పడును. విటా 
మికాకే మాత్రల. రూపముతో సైతము మనకు లభించును, 


104. అసిలికా ఫోరు డి ఇంజకకా, 
రు ఠి య 

Ostelinfort d Injection (1. M.) 

కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష కా. 


కాల్షియమును విటామికా డితో చేర్చి తయారు 
చేయుచున్నారు. 1CC అంప పులు లభించును, 10 ౮౮౪౮ల 
వయల్స్‌ సయితము లభించును, కయవ్యాధుల యందు 
కాల్షియమ్‌ తగ్గినవారల యందును దీనిని తప్పక ఇంజక్ష కా 
చేయవలసి యుండును. విటామికా డి, తగ్గినవారలయందు 
గుణము నిచ్చుచుండును. చిన్నవారలకు 'సముకలయందు 
బలము పట్టులేని వారలకున్ను ఏరికి కలుగు అనేకవిధము 
లగు యెముకల దుర్చలము నందును బాధల యందును 
బాగుగా గుణము నిచ్చుచున్నది. పిల్లలకు ఆరోగ్యము కలి 
గించును. వీటి మాతలుకూడ లభించుచుండును. ఈ ఇంజ 
క్షన్‌లు చిన్నవారికి నాలుగుదినముల కొకతూరి చేయవలెను. 
పెద్దవారలకు రెండుదినముల కొకతూరి చేయవచ్చును. 
కొన్సి విధములైన చర్మవ్యాధుల నివారణ కొరకు పై 
ఇంజక్ష్మ జా బాగుగా ఉపయోగపడును, 
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105. లీవీ వీ ఇంజక్ష కా. 
Livobee (1 M.) 
కోండరమున చేయు ఇంజక కా. 

10 CC, 30 CC బల్చుసయిత ము ఆభించుచుండును, 
అలంబిక్‌ బరోడా కంపెనీవారు దీనిని తయారు చేయు 
చున్నారు. తిమురు వాతములయందును నరముల బలహీన 
తల యందును మిక్కిలి గుణకారి. బలహీనతయందు 
బలము "ర క్రము చేకూర్చుటకును పాండువ్యాధుల యందు 
నంజు ఉబ్బు లక్షణముచే గలుగు ర క్త క్షీణజతల యందును 
దీనిని తప్పక వాడవలసి యుండును. రెండుదినముల కొక 
సారి 2 CC ఇంజక్ష కా చేయవలసి యుండును. 

106. ఫోలిక్‌ ఆసిడ్‌ ఇంజక్ష కా, 
Folic Acid (I. M.) 
కండరములోనికి చేయు ఇంజక్ష కా 

2 CC అంపుల్సు లేక? బల్పు లభించుచుండును. 
పాండు వ్యాధులయందు మిక్కిలి గుణకౌరి. పాండు 
వ్యాధులకు కల్లు అన్ని గుణములయందును ఇది సహాయ 
పడును. "ర క్త క్రీణతల యందును రక్త వికారముల 
యందును మిక్కిలి గుణకారి. తీమురు వాతములయందు 
కూడ మంచి గుణము కలిగించుచుండును. దీనికో లివ 
రక్చుటాక్టు కూడ మధ్య మధ్య, చేయుచుండిన యెడల 
'థాథము కనుసించక మానదు. పాండు వ్యాధుల యందు 
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రక్తహీనత చేతను ఇతర కారణములవల్లను సంధులం 
దును శరీరము నంతటను కలుగు నొప్పులు నిస్త్రాణ మొద 
ల్మగు లక్షణములకు అద్భుతమైన గుణమునిచ్చును. అన్ని 
విధముల ర క్రక్షీణత వ్యాధులయందు దీనిని తప్పక చేయ 
వలసి యుండును. 2 ౮౮ ని రెండు దినములకు గాని (ప్రతి 
రోజు కాని చేయుచుండ వచ్చును. ఈ పై దెల్పినట్టి బౌష 
'ధము సయితము విటామికా బి కాంస్పక్సు నంటిదిగా 
నెరింగి వైద్యులు తగిన వ్యాధుల కొరకు వాడవలసి 
యుండును. 
101. స్టీరోడైలా ఇంజక్ట్య కా, 


Sterodin Injection. 
కండరములందు చేయు ఇంజక్షన్‌. 


2 CC అంపుల్చునందు లభించును, దీనిని యూని 
యకా డిగ్‌ కంపెనీవారు తయారుచేయుచుందురు. మలే 
రియా జ్వరము ప్యారా టయిఖాయిడ్‌ సన్నిపాత జ్వరము 
వొప్ప అస్వస్థత మొదలగు లక్షణములచే సంభవించిన యే 
వ్యాధియందై నను వ్యాధియొక్క_ ప్రప్రథమ దశయందు 

పై ఇంజక్షకా వాడినచో శరీరమునకు తేజము కలిగించి 
వ్యాధియొక్క త్మీవతను. నిరోధించి రోగికి ఆరోగ్యము 
చేకూర్చును, ఈ దొషధము వ్యాధియొక్కం చికిత్స కొరకు 
ఉపయోగించుటకన్న వ్యాధియొక్క తీవ్రతను నిరోధించు 
టకు వాడునట్టిదని వై ద్యసోదరులు గ్రహించగలరు. అవ 
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సరమును వ్యాధియొక da తీ వ్రతనుబట్టి వారములో మూడు 
ఇంజక్ష నులు వాడిన చాలును, 


108. గనోశకైన్‌ ఇంజక్ష కా. 
Gonocrine (I. V.) 

ర క్తనాళ ములోనికి చేయు ఇంజక్ష జా. 
ర CC అంపుల్సులో గల బౌషధ ద్రవము కంకర న్‌ా 
చేయవలసి యుండును. ఇది గనేరియా [క్రిములను సంహ 
రించుటకు గాను బాగుగా ఉపయోగపడును. సెగవ్యాధి 
యందు వారమునకు రెండుసొర్లు ఇంజక్షకా చేయవలసి 
యుండును. గనేరియా స్రావమును నిలిపిచేయును. మూ|త్ర 
నాళములో గలప్పండును మాన్చివేయుటకుగాను దీని నుప 
యోగించవలసి యుండును. సెనిసీలికు వలన గుణము 
కనుపించని వారలయందు ఇది బాగుగా గుణము ఇచ్చు 
చుండును. దీనిని మేఅండ్‌ బేకర్‌ ఇంగ్లాండువారు తయారు 

చేయుచుందురు, ఈ ఇంజక్షన్‌ కడు జాగరూకతతో ర ర్త 
నాళములోనికి మాతమే టూయవలెను, 

109. సెనిసీలిన్‌ జి, ఇంజక్ష కాలు. 
Penicillin. ఆ. Injections. 

సెనిసీలికా బొషధములు వాడుకలోనికి వచ్చిన 
పిదస లోగడ వాడబడుచున్న జొషధములలో కొన్ని బౌషధ 
ముల అవసరమంతగా వ ముకు గనుపించుట ' 
జేదు. దీనికి కారణము “పెనిసీలిన” జొషధము కని'పెట్టక 
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పూర్ణము |పత్యేకమైన కొన్ని వ్యాధులకి వాడదిడు 
పెక్కు. జొషధము లొసంగజాలిన సతృలితములు నేటి 
“పెనిసీలిన్‌ో బౌషధ (ప్రయోగమువలన గాన్సించుచుండు ' 
టయే యని పాఠకులకు హెచ్చరిక చేయుచు ఆెనిసీలిను 
కొషధము యొక. గుణ విశేషములను యీ (క్రింద వివ 
రించుచున్నాము, 

ప్రపంచమున మానవకోటికి సంపా? ప్రేంచుచున్న 
అనేక రోగముల నివారించుటకు నేటి మానవునిచే కనిపెట్ట 
బడియున్న నాలుగైదు బౌషధరాజములే చాలునని యెంచ 
బడుచున్న వాటిలో మొదటిది “పెనిసీలిన” అనవచ్చును. 
ఇప, డిహైడో9 ఫ్రఫ్టో మైసిన్‌, అయిరోమైసికా, క్లోరో 
మైసిన్‌, పెక్టామైసిన్‌, రెమిఫాన్‌, నై(డాజైడ్‌ మొదలగు 
బాషధరాజములందు మనము ముఖ్యముగా పెనిసీలికా బౌష 
ధము యొక్క శక్తి సామర్థ్యములను, అందుగల భేదము 
' లను మోతాదులను ప్రయోగ [పయోజనములను గూర్చి 
చదివి గ్రహించిన పితివై ద్యుడును మానవకోటికి సంపా 
పించు అనేక రోగములనుండి కాపాడి ధన్యుడగుటకు 
అవకాశ మెంతేని గలదు. గాన పాఠకులీ యంళమున 
కద వహింతురుగాక, 

ఇంజక్టకాకొరకు “పనిఫీలిన్‌” బొషధము 

యెన్నివిధములుగా మనకు లభించును. 

(1) సెనిసీలిన్‌ జి. సోడియం; (2) సెనిసీలిన్‌ జి, 
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పొటాసియం; (8) ప్రొకేన్‌ పెనిసీలిన్‌ జి, (4) ప్రొ)కేన్‌ 
జెనిసీలిన్‌ జి. ఇన్‌ ఆయిల్‌; (1) Penicillin G, Sodium 
2] Pencillin G, Potasium (3) Procain Fenicillin G. 
(Aquaous (4) Procaine Penicillin G, in oil) 
ముఖ్యముగా యీ పైన దెల్పియున్న నాలుగు విధములగు 
'పెనిసీలిన్‌ బొషధములను ఇంజక్షను చికిత్సకొరకు యెల్లరి 
చేతను వాడబడుచుండును. 

పనిసీలిన్‌ జొషధమును బిళ్ళల రూపమునను 
ఆయింటు మెంటు (లేపనము రూసముతోడను జపే ఇతర 
పదార్థములతో మిశ్రమము గావించి వివిధ చికిత్సలకొరకు 
తయారు చేయుచున్నారు. ఇట్టివి నోటిద్వారా (మింగించుట 
కును పెపూతకును మాత ముపయోగ పడుచున్నవి, 


“పెనిస్టీలిన్‌* రూపముతో తయారు చేయబడినను 
దానికి, స్వభావ సిద్దముగా యర్చడియుండు గుణము, 
(క్రిమినిర్మూలనాశ డ్‌ డ్రి పదార్ధ తత్వము ఒక పాటే యని 
మనము గంహింపవచ్చును- “వివిధ స్వభావ లక్షణములతో 
యేర్చడియుండునట్టి శరీరాంగముల కేర్పడెడు రోగ (ప్రమా 
దస్థితులకు తగినట్లు చికీత్సాది పయోగములకు వీలుగా 
తగినట్లు యీ బొషధము వివిధ రూపములతో తయారు 
చేయబడుచుండును. కొన్ని ప్రత్యేకమైన రోగములందు 
* పెనిసీలిన్‌” నోటిద్వారా (మింగించి నప్పటికం బి, ఇంజ 
స్ట స్తాధనద్వారా | క్తమున సివెళ పెట్టి నప్పుడే 
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బాగుగా పనిచేసి ఆరోగ్యమును (ప్రసాదింపగలదు. “ఇంజ 
క్షణ” ప్రయోగము కొరకు (ప్రత్యేకముగా తయారు చేయ, 
బడు చుండు “*పెనిసీలినోో జోషధముయొక్క్ల | 
స్వరూపములను ఇట విపులముగా వివరించుచున్నా 
ఇంజక్షకా ప్రయోగము కొరకు తయారు చేయబడు “1 
లిన్‌” జొషధము సాధారణముగా రబ్బరు మూతగల చిన్న 
సీసాయందు భద్రపరచి సప్లయి చేయబడును, జఇట్టివాటినే 
మనము “వయల్స్‌” VIALS అని వ్యవహరింతు ము, 





ర నందు నింపబడి అభించునట్టి నాలుగు 
విధములై న సెనిసీలిన్‌ బొషధ [దనములందు “ తైలము 
మైనము మొదలగు పదార్గములతో మిశ్రమము వల 
యుండునట్టి “పెనిసీలిన్‌ ఆయిల్‌” ఒక్కటి మాత్రమే 
తెల్లగా జిర్దువలె (నవనీత మువలే) నుండి మనకు వయల్‌ 
నందుండి బాగుగా గోచరించుచునే యుండును, 


మిగిలిన మూడు విధములగు పెసిసీలిన్‌ జొషధము 
“వయల్స్‌ నందుండి మనకు పొడిరూవమున గోచరిం 
చును. పొడిరూపముతో లభించు, సోడియం 'పెనిసీలినుగాని 
పొటాసియం సెనిసీలినుగాని లేక (ప్రొక్షేను “పెనిసీలిను గాని 
ఇంజక్షన్‌ పయోగముకొరకు “డిస్టిల్దువాటర్‌ ” మొదలగు 
ద్రవసదార్థములకో కరగించి “సౌల్యూషను” (జాషధ 
ద్రవము) గా మనము తయారు చేసికొనవలసియుండును, 
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ఫొడిరూపముతో లభించు “సెనిసీలిను” చాలా కొద్ది పరిమా 
ణముగల [ద్రవములో నైనను మిక్కిలి సులభముగా కరగి 
పోగలదు. ఇట్టి పెనిసీలిను సొల్యూషను ఇంజక్షనుద్వారా 
శరీరమున ' (పవేళె పెట్టినపుడు ర క్రమున 8 గంటలవరకు 
మాత్రము నిలచి పిదప మూత)ముద్వారా బయటికి వెడలి 
పోవును. పొడిరూపముతో లభించు 'పెనిసీలిన్‌ జొషధము 
నకు రాం % Distilld water తో గాని “సోడియం 
కోరెడ్‌ పృత్యేకింసబడిన సొల్యూషన్‌ లేక నూటికి 5 
పరా సెంట్లు వంతులు క గ్లూకోస్‌ సొలూ్య్యూషనుతో 
నైనను మిశ్రమము గావించి పెనిసీలికా పొడిని కరగించి 
ఇంజక్షన్‌ (సయోగము కొరకు సిద్ధపరచు కొనవలసి 
యుండును, 


పినిపీలిన్‌ ఇన్‌ ఆయిల్‌ ఇంజక్ష్మ న్‌, 


తెలముతో మిశ్రమము గావించి యుండు పెనిసీ 
లిన్‌ ఇన్‌ ఆయిల్‌ మాత్రము దేనితోడను మరల మిశ్రమ 
మొనర్చకయే అప్పటి కప్పుడు సిద్దముగా “స్టెరలై జొ” 
చేయబడిన సిరంజియొక్క. సూదిని" వయలునందు గుచ్చి 
కావలసిన పరిమాణము (మోతాదు) గల' జొషధమును 
“సిరంజి” లోనికి దీసికొని వెంటనే రోగికి ఇంజక్షణా 
చేయవచ్చును, N..B. ఇట్టి (ప్రయోగము చేయునప్పుడు 
శస్షారరై లె జ్‌* చేయబడిన సీరంజీనందు గాని సూదియందు 
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గొని నీటితడి, చెమ్మ యేమాత్రమైనను లేకుండా వైద్యుడు 
ముందుగా జాగ్రత్తగా గమనించుట చాలా ముఖ్యము, 
సిరంజినందు చెమ్మగాని తడిగాని యున్నచో రోగికి ప్రమా 
దము జరుగును, 

డిస్టిల్లువాటర్‌ మొదలగు (ద్రవములతో మిశ్రమము 
గాఏంచి ఇంజక్షన్‌ చేయబడు “పెనిసీలినో" జొషధము శరీ 
రమున తాను 'సంహారింపగల రోగ క్రిములను నిర్మూలనము 
చేయుచు సుమారు 8 గంటలు మాత్రమే రక్తమున 
నిలిచియుండి పిదప [క్రమక్రమముగా మూతరము 
ద్యారా బయటికి వెడలిపోవును. ఇందుచే యీకొద్ది వ్యవ 
ధీలో శరీరమునగల రోగ।క్రిములను పూర్తిగా తుదముట్టిం 
చుటకు వీలులేదు. కాబట్టి బాషధశ _క్తి శరీరమున క్షీణించక 
ఒకే విధముగా నిలచియుండుటకు గాను మూడు గంటల 
కొక్క-సారి మరల [దవరూపమున నుండు “పెనిసిలిన్‌ 
ఇంజక్షకా” చేయవలసి వచ్చుచున్నది. 

“తైల మిశితముగా నుండు 'సెనిసీలిన్‌ ఆయిల్‌, 
'పెనదెల్చియున్న పసెనిసీలిన్‌ దివమువలె 8 గంటల వ్యవ 
ధిలో శరీరమునుండి బయటికి వెడలిపోక కనీసము $86 
గంటల కాలమైనను శరీరమున నిలిచి రోగ [క్రిములను 
నాశన మొనర్చుచు పిదప (క్రమక్రమముగా అ 
ప్రి వేళించి బయటికి వెడలిపోవును, గాన దీనిని బట్టి పెనిపీ 
లిన్‌ తైలముతో యెందుకు మిశ్రమమొనర్భి తయారు చేయు 
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చున్నారో మనము సులభముగా గార సచున్నాను. 
తెల మిశ్రితముగా తయారు చేయబడుచున్న  పెనిసీరిన్‌ 
ఆయిలు నందు సాధారణముగా 1 6౮౯6 జొషధమునకు 
800,000 మూడు లక్షల యూనిట్లు శక్తి గలిగిన పెనిసీ 
లిన్‌ యుండును. సెనిసీలిన్‌ ఆయిలు యే కంపెనీవారు 
తయారు చేసినను' పె సరిమాణమునకు చెప్పియుండు 
యూనిట్ల శ క్తితోడనే తయారుచేయుట ఆచారము. 

N. B. సోడియం “పెనిసీలికా తప్ప, పొికేను పెని 
సీలిను ఇన్‌ అయిలుగాని లేక పొకేను పెనిసీలిను సొల్యూ 
షనుగాని లోతుగా కండరములందు మాత్రమే ఇంజక్ష ౯ 
చేయవలయునే గాని పొరపాటువలన యేమాత్ర మెనను 
ర_క్తనాళమునందు ప్ర వేశించినను రోగికి చాలా ప్రమాదము 
సంభవించును, 

పొ0కేన్‌ పెనిసీలిను, స్పటికీయ సెనిసీలినుయొక్క 
పకేను క్షారమని యెరుంగవలెను. దీనిని ఒక్క “పెనిసీలిను 
మాలిక రలు (Molecule) లో ఒక్క పొకేను మాలి. 
కూ్యలు సంయోగ మొనర్చి సిద్ధపరచబడును. గాన ఇది ' 
' పొకేను సెనిసీలిను అని వ్యవహరింప ద. ఇదే 
కై లములో soe మొనర్చినప్పుడు (ప్రొకేను పెనిసీలిను 
ఇన్‌ ఆయిలు అని పెర్కొనంబడుచున్నది. దీనినే సామా 
వుగా "పెనిసీలిను ఆయిలు అనుటయు కలదు. (ప్రొ'కేను 
'థిిపీలిను ఇన్‌ ఆయిలు సాధారణమైన ఇంటి గదుల 
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యొక్క ఉష్ణో గతలయందు నిలువ యుంచవచ్చును, దీనిని 
భద౦పరచుటకు మిక్కిలి శీతలముగా నుండునట్టి చోటు 
కొరకు శమపడవలసిన పనిలేదు. శీతకాలమున “పెనిసీ 
లిను ఇన్‌ ఆయిలు”తో నింపబడిన వభులును వైద్యుడు 
తన రెండు అరచేతుల మధ్యనుంచి యించుక శీఘ్ర 
ముగా సీస్తాను రుద్దుట వలన చలిచే అందు పేరుకొనిన 
తె తైలపదార్థము కరగ్‌ సూదిగుండా సిరంబిలోనికి లాగి కొను 
టకు వీలుకలుగును. 

N. B. తెల సంబంధముగా తయారు చేయబడిన 
"పెనిసీలిను బౌషధద౦ివ్యమును సిరంజిలోనికి దీసికొనుట 
కును ఇంజక్ష కా చేయుటకొరకు 1౦. 1 (ఒకటో నెంబరు) 
గల సూదిని మాతమే ఉపయోగింపవలెను. యీ సూది 
బెజ్జముయొక్క_ వర్తులము 0.9 MM. అని యెరుంగ 
నలెను, ఇంతకు తక్కువ వర్తులము గల సూదిరంధంము 
గుండా జిడ్డువలెనుండు -సెనిసీలిను ఇన్‌ ఆయిలు సీరంజి 
లోనికి ప్రవేశించుటకు గాని సీరంజినుండి శరీరములోనికి 
ఇంజక్ష కాద్వారా ప వేళ boa గాని చాలా కష్టమని 
వె ద్యసోదరు లెరుంగవలెను. 'పెనిసీలిను ఆయిలు ఇంజక్ష న్‌ 
కండరములోనికి యిచ్చిన పిదప ఆ స్థలమున యేవిధమైన 
కాపడము (Fomentation) ఇచ్చుట" పనికిరాదు. 


_ పేనిసీలిను ఇన్‌ ఆయిల్‌ బొషధముతో ఇంజక్షన్‌ 
యిచ్చిన పిదప సిరంజి సూదికూడా బాగుగా శభ్రపరచని 


i44 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


యెడల యెప్పుడైనను మరల ఇంజక్షను ప్రయోగము 
చేయవలసి వచ్చినచో సిరంజినందు నిలచిపోయిన జిడ్డువంటి ' 
పదార్థమును తొలగించుట చాల కష ష్టము, ఇట్టి పరిస్థితి 
క్ర లుగకుండుటకై పై ఇంజక్షను యిచ్చిన వెంటనే గోరు 
"వెచ్చని సబ్బుసీటేయందు సిరంజియొక గ్రా సూదిని ముంచి 
సిరంజిలోనికి ఆసీరే పలుమారు లాగుచు మరల విడచుచు 
ఇట్లు త్వరత్వరగా సుమారు పది లేక పదిహేను పర్యాయ 
ములు గావించిన సిరంజినందుండు జిడ్దువంటి పదార్ధము 
వదలిపోవును. పిదప సిరంజిని డిస్టిలువాటరుతో కడగి 
యుంచుట ఉచితము; ఇంజక్షన్‌ "చేయుటకు పూర్వము 
సైరలై జ్‌ గావింపబడిన సిరంజినందు యేమా(త్రమైననుచెమ్మ 
తోడి యున్నట్లు గోచరించినచో దానిని తొలగించుటకు 
సిరంజినో ఈథరునందు గాని ఎసిటోకా (Lather or 
౦6109) నందుగాని శుభపరచి సిరంజి బాగుగా పొడిగా 
శ్నుభ్రముగా యుండునట్లు చూచి పిదప పెనిసీలికా ఆయిలు 
ఇంజక్ష కా బొషధమును సిరంజిలోనికి దీసికొని పియా గించ 
వలసియుండును. 


N. ౨. పెనిసీలిన్‌ ఆయిల్‌ ఇంజక్షన్‌ ఇతర విధము 
లగు పెనిసీలిన్‌ ఇంజక్షనుల వలెనే ఆయా వ్యాధులపై 
పనిచేయచు వానికంయైను శరీరమున దీర్భకాలము నిలచి 
పవిచేయును. రోజున కొర్ర గొ పర్యాయ మే ఇంజక్ష జొ 
"యుచ్చి చికిత్స జేయుటకు తగిన రోగులకై యీఇంజక్షను 
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చాలా ఉపయోగపడును. వ్యాధియొక్క అనేక సరిస్థితుల 
యందు రోజుకు 1 CC సెనిసీలికా ఇన్‌ ఆయిల్‌ [పయో 
గించుచు చికిత్స చేయబడుచున్నది. తైల మిశితముగా 
తయారుచేయబడిన "పెనిసీలి౯" జొషధమును “*ఎవ్‌లో 
ఫ్రొసిల్‌” అను పేరుతో 1. ౮. 1. కంసెనీవారు నప్టయ 
చేయుచున్నారు. 


పొ0కేన్‌ పెనిసీలిన్‌ జి. పొడిరూపములో 


లభించు ఇంజక్ట జ” 
Crystalline Procaine Penicillin G. 
for Aqueoue Injection 


ఇది తైల సంస్కరణము లేక పొడి రూపమున 
తయారుచేయబడునట్టి ఇంజక్షను ద్రవ్యము, దీనిని సయి 
తము రబ్బరు మూతగల “వయల్‌”నందు భద)పరచి 
సస్టయి చేయబడుచున్నది. యీ పొడిరూపమున లభించు 
నట్టి జొషధమును, ఇంజక్ష కా ప్రయోగము కొరకు డిస్టిల్లు 
వాటర్‌తో గాని నార్మల్‌ శాలైకాతోగాని కరగించి ఇంజ 
క్షా చేయవలెను. 


పైవిధమగు ఇంజక్షన్‌ “వయల్‌” అను ఫ్రొనా 
ఫెన్‌ (Pronapen) అను పేరుతో, పెజర్‌ కంపినీ 
వారున్నూ “దురాసిలిన్‌” (04782611) అను పేరుతో 
“లిల్లి క్ర ంపినీవారున్నూ కి9స్టిసిలిన్‌ (Crysticillin ) అను 
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చేరుకో “సి స్కిట్‌” కంపెనీ వారున్నూ జపే అనేక కంపి 
సీలు వారి వారి కుచికమైన పేర్లతో తయారు చేయు 
చున్నారు. 

“డిస్టిల్లు వాటరు”తో కరగించి యింజక్ష క్షా (పయోగ 
మునకు వాడబడు యీ జొషధమునందు తై లముగాని, 
మెనముగాని చేరియుండదు. ఇది వయలునందు కేవలము 
సొడి రూపమున లభించును. ఈ పొికేను 'పెనిసీలిను డిస్టిల్లు 
వాటర్‌తో గరగించిన పిదప పిజుదుల కండరములుటి 
లోతుగా యింజక్షకా చేయవలసి యుండును. ఈ బొషధము 
ర _క్రమున ప్రవేశించిన పిదప సాధారణముగా శరిరమున 
కనీసము 24 గంటల కాలమైనను నిలచి, ఆ పిదప కమ 
కీమముగా మూత్రమునందు కలిసి బయటికి వెడలి 
పోవును. ఫొడిరూపమున లభించు “ప్రొకేను పెనిసీలిను జి” 
ఒక నయలునందుండు జొషధమును సాధారణముగా అవ 
సరమును బట్టి 2 లేక 8 ౮౮ ల వరకు డిస్టి్లు వాటరుతో 
గాని 5 పర్‌ సెంట్లు గూకోస్‌ సౌల్యూషనుతోగాని నార్మలు 
శాలై కాతోగాని కరగీంచి పైదువ్యమును ఒకే మోతాదుగా 
పిరుదుల కండరములందు లోతుగా (గుచ్చి ఇంజక్షణా చేయ 
వలసి యుండును, 


N. ౨. |దవరూపముతో ఇంజక్ష ఖా చేయబడు ఈ 
జొషధద్రవము సయితము కేవలము కండరములందు 
నూత్రమే చేయవలెనుగాని, పొరపాటున, యేమాత)ి మైనను 
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రక్తనాళశమునందు పివేశించినచో రోగికి కడుపమాదము 
సంభవించును. 24 గంటలకు ఒకే మోతాదుగా వాడుటకై 
తయారు చేయబడుచున్న (ప్రొకేకా పెనిసీలికా బి. బొష 
ధము ఒక్క “వయలునకు 400,000, నాలుగు లక్షల 
యూనిట్లతోను కొన్ని కంపినీలు 300,000, మూడు లక్షల 
యూనిట్ల శక్తితోను తయారు చేయుదురు. - 
ప్రాశేకా సెనిసీలికా బి, డిస్టిల్లువాటర్‌ మొదలగు 
దంవసదార్థములతో కరగించి సిరంజీలోనికి దీసికొనినపిదప 
రెండు నిమిషముల వ్యవధిలోపల ఇంజక్షను చేయవలసి 
యుండును. అట్టుగాక రెండు నిమిషములకు మించిన 
వ్యవధితో సిరంజినందు బొషధ [ద్రవమును నిలువయుంచి 
యింజక్షకా చేసినయెడల రోగి పెక్కు పీమాదాది బాధ 
లకు లోనుగావలసి యుండునను విషయము, వెద్యసోద 
రులు మరువరాదు. “ పెనిసీలికా” ఇంజక్ష కా చికిత్స జరిగిన 
పిదప వేడినీరు మొదలగువాటితో కాపడ మివ్వకూడదని 
వైద్యుడు రోగికి హెచ్చరిక చేయుచుండవలయును. 
పొ9కేకా పెనిసీలికా “జి జొషధమును వయలు 
నందు డిస్టిల్లువాటర్‌ తో కరగించుటకు సిరంబి ద్వారా 
“డి స్టిళ్లువాటర్‌ ” యెక్కించునప్పుడు వయలును తలకక్రిందు 
లగా “చేతియందు పట్టుకొని సిరంబియొక గ్రాసూదిని రబ్బరు 
మూతగుండా లోపలివరకు లోతుగా [గుచ్చి వేగముగా 
సిరంజినందు౦డు | (ధ్రవమ్ము' వయలునందు (పవేశించు 
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నట్లు చేయుటచే (ద్రవముయొక్క_ ధార తలక్రిందుగానున్న 
వయలుయొక్క- పైభాగమున తగిలి సవ్యముగా వయలు 
యొక్క గోడలనుండి జారి జొషధమును క్రమముగా 
[దవీభూతము గావించును. పిదప వయలును ఇంచుక కద 
లించి ఒక తుటికాలమైన పిదప వయలును యధా ప్రక్రా 
రము తల(క్రిందుగా చేతబట్టుకొని సిరంజియొక్క- సూదిని 
కొద్దిగా “వయలు నందు జొనిపి, ఆందుగల సెనిసీలిన్‌ 
(దవమును సిరంజిలోనికి దీసికొని రోగికిఇంజర్ష కా చేయుట 
ఉచితము. 


పెనిసీలిన్‌ పీయోగముచే నశించు అన్ని విధము 
లైన కిమిరోగముల యందును, ఈ |ప్రొకేను సెనిసీలిన్‌ 
జి, వాడి చికిత్స చేయవచ్చును. సోడియం. 'ెనిసీలిన్‌ జి, 
కంటెను పై బౌషధము దీరకాలము శరీరమున నిలిచి పని 
చేయును. 24 గంటల యనంతరము క్రమక్రమముగా 
మూతమున పవళించి బయటికి వెడలిపోవృట దీని 
ధర్మము, 


సాధారణమైన అనేక పరిస్టితులయందు (ప్రొకేను 
"పెనిసీలిన్‌ 800,000 మొదలు 400,000 లక్షల యూనిట్ల 
వరకు 24 గంటల కాలములో ఒకేమోతాదుగావాడి చికిత్స 
చేయవచ్చును, గాని తీవిమైన సవాయి రోగముల యం 
“ధన, మిక్కిలి తీవ్రతరథఖుగు పరిస్థితుల యందును 
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24 గంటల కౌలములో 12 గంటల కొక్క మోతాదు 
చొప్పున మొత్తము రెండు ఇంజక్ష నులకు 600,000 లక్షల 
యూనిట్లు మొదలు 800,000 లక్షల యూనిట్లవరకు దన 
రూపమున పొొకేన్‌ పెనిసీలిన్‌ జి, రోగికై ఇంజక్తకా 
చికిత్స కొరకు _ప్రయోగించబడును. 

(పొకేన్‌ పెనిసీలిన్‌ ఇకా ఆయిల్‌ 1 CC జౌషధ 
మునకు 800,000 లక్షల యూనిట్టి శక్తిగల బొషధమును 
సాధారణముగా 86 గంటలు మొదలు 48 గంటల వ్యవ 
ధిలో 800,000 యూనిట్లు మాత్రమే (అనగా 10౮ 

as చై) వాడుట సమంజసము. 


కీనిపీలికా “జి సోడియం ఇంజక్ష కాలు, 
(ఇందు పొకేను సంపర్కము లేదు) . 


Crystalline Penicillin Sodiumsalt, 


ఇందు పొకేనుగాని మరియే యితర విధమగు 
జబాషధ స — లేక తయారు చేయబడు శుద్ద 
సోడియం వెనిసీలిన్‌ కారస్పటికములని నలల 


“సోడియం 'పెనిసీలిన్‌” పూర్వము పీతవర్లముతో 
లభించునట్టిది కూడా వ్యాధులకై వాడబడుచుండెను. గాని 
ప్రస్తుతము తెల్లని (స్వేత) పెనిసీలిన్‌ సోడియం స్ఫటిక 
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ములు హొడిరూసమున వయలునందు నింపి సస్హయి చేయ 
కతన! ఈ పెనిసీలిన్‌ జొషధమునందు 1 సోడియం 
చనిపీరలిను అనియు 2 పొటాసియం 'ెనిసీలిను అనియు 
రెండు విధములు, ఈ రెంటియొక్క. (ప్రభావము రోగము పై 
సమానముగానే కనబడినను మొదటిది ఇంజక్షను ఛికిత్సిల 
యందు (ప్రయోగించి నప్పుడు రెండవ దానికంపె ఇంచుక 
శ్రేష్టమైన లక్షణములు గానుపించును. రెండవది ప్రయో 
గించినప్పుడు కొద్దిపాటి మంట మొదలగునట్టి లక్షణము 
లిందు గానుసించును, ఇది మొదటిదానికన్న ఇంచుక చవ 
కది, ఫొతరూసమున వయలునందు నింపబడి మనకు లభిం 
చునట్టి 'పెనిసీలును జొషధమును సయితము డిస్టిల్లు వాటరు 
తోగాని నార్మల్‌శాలై నుతోగాని 5 పర్‌ సెంట్లు గ్లూకోన్‌ దవ 
ముతోగాని కరగించి ఇంజక్ష కా చికిత్సకొరకు “హృయోగింప 
వచ్చును. 

సోడియం పెనిసీలిను సాధారణముగా ఈ కింది 
యూనిట్ల శక్తితో ఒక్కొక్క వయలునందు నింపి సప్టయి 
చేయబడుచున్నది. 

ఒక వయలునకు 100,000 యూనిట్లు, 200,000 
యూనిట్లు 500,000, యూనిట్లు 10,00,000 పది లక్షల 
యూనిట్ల వరకును మనకు లభించును, పెన దెల్చియున్న 
పది లక్షల యూనిట్ల “సోడియం ెనిసీలిను పొడి” సయి 
తము స్వల్భ్బ పరిమాణముగల డిస్లిల్లువాటరునందు సులభ 


ఉ౦ంజక్ష న్‌ గెడ్‌ $51 
యె రూలు 


ముగా కరగిపోయినట్టి స్వభావము దీనికి కలదు. అవసర 
మును బట్టి అనేక పరిస్థితులయందు రోగము, దాని స్వభా 
వమును బట్టి దానికొరకు కౌనలసిన యూనిట్ల శక్తిని విభా 
గించి ఇంజక్ట్ష కా చేయుటకు సెనిసీలికా వయలునకు అవసర 
మైన పరిమాణము గల డిస్టిల్లువాటర్‌ మొదలగు ద్రవము 
లను చేర్చి కరగించి, అందుండి కావలసిన పరిమాణముతో 
మోతాదును గ్రహించి ఇంజక్షను చికిత్సకొరకు వాడబడు 
చున్నది, 


N. B. యెన్ని యూనిట్ల పరిమాణము గల వయలు 
నకు యెన్ని CC oo డిస్టిల్లువాటర్‌ చేరినప్పుడు, ఒక్క 
CC కి యెన్ని యూనిట్ల ్పనిఫీలిన్‌ కొషధము కెందీయుం 
డునో* యా వివరములను పాఠకుల కొరకు యిట ఉదహా 


రించి, పిదప ఆయావ్యాధులందు పరిస్థితికి తగినట్లు యెన్ని 
యూనిట్ల బలముతో యెన్ని CCలు వాడవలసి యుండునో 
వినరించుచున్నాను. 


ఉదాహరణమునకు 100, 000 లక్ష యూనిట్ల “ఫెని 
సీలిన్‌ జి, సోడియం పొడిగల వయలునకు 5 CC ని డిస్టీల్లు 
వాటర్‌ చేర్చుట వలన 1 CC క 20 వేల యూనిట్ల -సెనిసీ 
లిన్‌ బొషధము ఉన్నదని మనము సులభముగా గ౦హింప 
గలుగుచున్నాము, 
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"పె వలెనే 5,00,000 లక్షల యూనిట్ల _“పెనిసీలికా 
పొడిగల వయలునకు 4 C౮ ల డిస్టిల్లువాటర్‌ చేర్చినప్పుడు 
1 CC 8 125,000 యూనిట్లు పెనిసీలిన్‌ జొషధముయున్న 
దని తేలుచున్నది. 


ఇ'క్లే 10,00,000 లక్షల యూనిట్లు పెనిసీలికా గల 
వయలునకు 5 CC డిస్టిలువాటర్‌ చేర్చుటవలన 1 (C § 
200,000 రెండు లక్షల యూనిట్ల జొషధమున్నదని లెక్క 
చేయవచ్చును. దీని ననుసరించి యెన్నిలక్షల యూనిట్ల 
వయలునను యెన్ని సిసి ల కెన్ని యూనిట్ల జొషధముం 
డునో వైద్యులు స్వయముగా గ౦హింపవచ్చును. 


పై లెక్కపికారము 1 సిసి కి 2,50,000 యూనిట్ల 

పెనిసీలికా ఓషధముండునట్లు తయారుజేసికొన్న “పెబొషధ 
దవమును 2 CC లు సిరంజిలోనికి దీసికొన్నప్పుడు సిరం 
జిలో 5,00,000 యూనిట్ల ెనిసీలికా బౌషధమున్నదని 
గహించితిమి. ఇళ్లే కావలసిన 'మోతాదుతో జొషధము 
రోగికై వాడుటకును తెలిసికొన వీలగుచున్నది. 


2 సిసి ల దివమునందు' 5,00,000 యూనిట్ల “పెని 
ఫీలికా చేరియండుటచే బౌషధము (సొల్యూషకా) యొక్క 
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సొంద్రత యెక్కువగా యున్నట్లు వైద్యుడు అనుకొన్న 
యెడల మరల అదే 'సిరంజిలోనికి 2 సీసీ లు కేవలము, 
డిస్టిల్లువాటర్‌. మాత్రమె లాగికొన్నచో, ఇప్పుడు సిరంజిలో 
చేరీయున్న మొత్తము 4 66 లలో ఒకటికి 125,000 
యూనిట్ల 'సెనిసీలీకా బొ్‌షధ ద్రవ్యము తన్న గృిహింప 
గలిగితిమిగదా గ ఇళ్లే సోడియం 'పెనిసీలిను ఇంజక్షనులు 
జేయదలచిన వై వై ద్యులెల్లరు యీ సద్ధతిలో వారివారి చికిత్సా 
కార్యక్రమముల నెర వేర్చుకొన వచ్చును, 


పైన వివరించిన విధముగా కొన్ని యూనిట్ల పరి 
మాణముగల ౩ పెనినలికా బొషధమును యెక్కు_వ తక్కువ 
పరిమాణములు గల ద9వములు చేర్చుటకుగల: కారణము 
ఆయావ్యాధి సందర్భములకు కావలసిన విధముగా చికి 
త్సాది (ప్రయోగములు గావించుటకేనని వె ద్యసోదరులు 
గహించెదరుగాక | 


పెనిసీలిన్‌ ఇంజక్షనులు అన్ని వ్యాధుల యందును 
ఒకే మోతాదుతోడను, ఓకే సాం|దతతోడను, వాడబడక 
ఆయా వ్యాధులకు తగిన మోతాదుతో వాడునట్టి విధాన 
మును, అనుభవజ్ఞులైన గొప్ప, డాక్టర్ల చే నిర్ణయింప బడు . 
చుండును, యీ విషయమును పాఠకులు ముందు గమనించ 
గలరు, 

"సెనిసీలిన్‌ ఇంజక్ష నులు యెట్టి కొమిరోగములను 
నిర్మూలించును, 
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అల్లోపతి వైద్య సాంప్రదాయము ననుసరించీ, 
విచారించగా స నేడు మానవకోటిని బాధించునట్టి అనేక రోగ 
ములు సూక్షొతి సూక్ష్మములై. న అనేక అవయవానురూప 
ములతో నుండునట్టి [క్రిములనల్లనే గలుగుచున్నవని నిరూ 
పింసబడు చుండుట "వె వె ద్యసోదరులకు విదితమే. 


పెన దెల్పియున్న రోగక్రిమి సముదాయమునందు 
యే తరగతి కి9ములు శరీరమున (ప్రవెళించుటచే యేవ్యాధి 
కలుగుచున్నదో స్పష్టముగా పరిక్షించి చెలిసికొనుటకై 
ఆయా క్రిమివర్షములకు ప్రత్యేకముగా నామకరణముల 
గావింఛి యున్నారు. 


మానవునకు సంభవించిన రోగమునకు మూల 
కారణమైన కక్రిమిని లేక క్రిమివిషమును స్పష్టముగా తెలిసి 
చికిత్స చేయుట ఉత్తమమైన పద్దతి. దీనికి ముఖ్యముగా 
రోగియొక్కు ర క్రమును "మై కొస్తోపుద్వారా అనుభవజ్ఞులు 
పరీక్షగావించి నప్పుడే వ్యాధి యదార్థ పడ గలదు. 


రక్తమును యంత సహాయమున పరిశీలించక 
యే రోగమైనను నిర్ణయింప వలెనన్న ముఖ్యముగా రోగ 
లకణముల ల పయిననే ఆధారపడి రోగమును నిర్ణయింప 
వలసి యుండును కదా? ఇట్టి పరిస్టితులయందు -పేసిసీలిన్‌ 
(ప్రయోగము వల్ల నశించునట్ట రోగములకు మూలమైన 
క్రిమివర్గములి నీట పరిశీలింపుడు. 


హన ph pr 
విం = య 


ఈ 


యం లం 2 దా లః షా రర భల ౯ 
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. గనోకోకి 

* న్యూమోకోకి 
. స్టైస్టోకోకి. 
. సెఫిలోకోకి 


మెనింజోకోకి 


. సిఫిలిసుకి9మి 
. డిప్‌తీరియా 
. స్రైహ్టోలిక్‌ ఎక్కినో మైసీకా 


లు 


ఎం[టాక్కు 

_ లెక్చిబ్యెసీల్‌ 

. పెటనెస్‌బ్యాల్‌ 

. చీము మొదలై నవి (పసుపురంగు చీము) 


బుట్టించునట్టి క్రిమి, _ 
పెన ఉదహరించిన [క్రిమి సముదాయమునే 


గాక నూతనముగా అనుమానింపబడుచున్న మరికొన్ని, 
(క్రిములను వ్యాధులను సయితము “పెనిసీలిన్‌”, రూపు . 
మాపగలిగి యుండును. 

పైన ఉదహరింపబడిన వివిధవర్గములకు , జెందిన 
క్రిములవలన జనించు వ్యాధులలో కొన్ని క్రిమి పిసంళ 
లేకుండగనే వృద్ధి యగునట్టి రోగములు కలవు, క్రిమి జన్య 
ముగా సంభవించిన రోగలక్షణములే [క్రిమిసంపర్కము 
లేక వృద్ధినొందిన యీ ధోగమునకు సయితము యేర్చడి 
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యుండును. ఇట్టి సరిస్థితియందు వైద్యులీ క్రింది ఉదా 
హరణమును పరిశీలింతురు గాక, 


1. క్రిమిజన్యము 
8 తత్వజన్యము 


సె భేదముతో సంప్రాప్తించిన యేరోగమైనను 
బాగుచేయటకు సెనిసీలిన్‌ జొషధమును ఇంజక్షన్‌ రూప 
మున రోగికి యిచ్చి వ్యాధిని నిర్మూలింపవచ్చును, 


“పనిఫీలిజా” బొషధమునకు లెక్కచేయక స్వేచ్చగా 
వృద్ధియగుసట్టి క్రిమి సముదాయముకూడా కలదు, అట్టి 
(కిమినర్గమును యీ (క్రింద వివరించుచున్నాను. 

1. మసూచి (క్రిములు 
, కలరా (క్రిములు 
i ఇకాహూయింజా కి9ములు 
. మలేరియా [క్రిములు 
. టయిఫాయిడ్‌ బెలిలై 
. కౌలాజార్‌ జ్వర [క్రిములు 
. కోలన్‌ బెసిలై [క్రిములు 
. బ్యాక్‌ టీరియా డిసెంటరీ 
. T.B. బ్యాక్టీరియా తయరోగమును బుట్టించు 
సట్టివి. 
10. కొన్ని విధములైన చీము క్రిములు 
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11. శూల; “పరిణామళూలో 

12. తీవ్రమైన వాతజ్వరము అలా మొద 

అగునవి. 

18. శయసంబంధమైన కణుతులు గవదబిళ్ళలు 

14. క్యాకాసర్‌ సంబంధమైన రోగము 

15. నంజు, వాపు, హృద్‌ రోగము దడ 

16, ఇందిగియనష్టము మూత9మున 'శ్వేతధాతువు 

సోవుట 

17. జలోదరము 

18. యకృత్‌ ప్ల్రహముల వృద్ధి 

19. వాతపి త్త సంబంధమైన ఇతర వ్యాధులు 

ఈ పెనుదహరించిన [క్రిమివర్ల్షమును. గాని ఇట్టి 
క్రి మిజన్యములుగా శరీరమున నృద్ధినాందు యేవ్యాధియం 
దై నను “= సల్‌" బాషథమ చీకిత్సకొరకు ప్రయోగిం 
చినచో యేమియును లాభము కలుగదు. గాన వైద్యు లిది 
గమనించి జాగుచేయ్లక పయి క్రిమిజన్య క్రిమిరపితము 
లైన రోగములకు తగిన యితర చికిత్సలు చేయట 
ధర్మము. 

N.B. “పెనిసీలిన్‌” చికిత్సతో స్టా 
వీలై న అనేకరోగములందు అనేక విధములుగాను *పెని 
రికా” మోతాదులు వాడవలసి యుండును. ఇట్లు జ. 
ఆయా వ్యాధియొక్క- తీవ, సామాన్యవ్యాధియొక్కం దళ 
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కా. మొదలగు అనేక విషయముల ల్‌ు ఆధార 
పడి ఆశుభవముతో చికిత్సచేయుటక లదు. ఇందువలన 
మొదట“పెనిసీసిణ” యే యే వ్యాధులను నశింపచేయునో 
వివరించి వెనుక ఆ యా వ్యాధులకు తగినమోతాదుల (పయో 
గములను వివరించుచున్నాను. 

"సెనిసీలిన్‌ చికిత్సకు లొంగి పోవునట్టి వ్యాధులు. 

1. న్యూమోనియా జ్వరము (సన్నిపాత, ర _కృస్టివి 
సన్ని పాత కు) 

' 2. యెంఫిమియా, (పుప్పుసములందు న్యుమోనియా 
వ్యాధి ముదిరి చీము వాపు మొదలై నవి యేర్చడుటవల్ల కలి 
గిన జ్వరములు) 

రే. అభిఘాత జ్వరము (దెబ్బలు వగైరా తాకుట 
" వలన వాపు బాధ చీము జ్వరము కెతిదలగ్‌ 'లక్షణములతో 
బాధింఛునట్టి పరిస్థితి, ) : 

4 కాల్పులు (యేకారణము చేతనై నను శరీరము 
కాలుట వలన యేర్పడిన [వ్రణము బాధ వాపు చీము కుళ్లు 
మొదలై న పరిస్థితి 

ర్‌, విణములు గడ్డలు ((మొండికురుపులు చీముతో 
గూడినవి వీటివలన కలుగు జ్వరములు, వడిళగడ్డలు మేహ 
సంబంధ మైనట్టివి రక్తము చీము మొదలై నవి కారుచు గాని 
. ఇట్టి యా బయటికి రాక జ్వరము & బాధ పోటు మొద 
శ్లతణకణములతో బాధించునట్టి పరిస్థితి) 
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6, రాచప్పండ్లు (రాచపుండ్లు శరీరమున యేర్చడు 
నట్టివియు ఉలవకొ యేలు మొదలై నవాటియందు యేర్చడు 
నట్టిదియును) 

7. మేనిన్‌ జాయిటిస్‌ జ్వరము (మెదడు, బ్రహ్మ 
దండినాడి యీ మొదలగు ప్రదిశములందు వాపు నీరు దుష్ట 
త్వము అభిఘాతము ఈ మొదలైన కారణములవల్ల 
యేర్పడెడు జ్వరము, బాధ మొదలగు రోగములు) 

8. అస్థి భంగాది దోషములు (ఎముకలు విరుగుట 
ఇది మృదుత్వముచేగాని తత్వదోషము వల్లగాని కలుగుచు 
శరీరమున అనేకబాధలు కలిగించునట్టి రోగములు) . 

$, గడ్డలు గదుములు వాపులు, (మాంసము నం 
దును, చర్మమునందును, గట్టి కండరముల యందును 
అకస్మాత్తుగాను కిమకిమముగను యేర్చడునట్టి వాపులు 
గడ్డలు గదుములు పోటు, నెత్తురు లేక చీము ఈ "మొదలగు 
దుష్టత్వములు వృద్ధి బొంది "జ్యరాది అనేక సంకటములు 
కలిగించునట్టి రోగములు) 

10. శ్వాసనాళ రోగము శ్వాసావ రోధములు . 
(శ్వాసనాళము నందు రక్తాది దుష్టత్వములు కి)మివిషయ 
ములు చేరుటనలన వాపు  యేర్పడుట లేక శ్వాసను నిరో 
ధించుట ఇట్టి పరిస్థితియందు రోగి స్పృహ తప్పుటయు' 
లేక ఉక్కిరి విక్కిరి యగుట ఇట్టి అనేక లక్షణములతో 
. బాధించు రోగములు) 
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11. నీరుతో గూడిన వాపు (శరీరమున యేదో ఓక 
భాగము లేక అంగము అవయవము ఈ మొదలై నవాటిలో 
ఒక్కచోట వాపు నీరు ఉబ్బు మొదలై న వాటితో గూడి 
నట్టిది. ఇట్టి లక్షణము , లందు కొన్నిగాని అన్ని గాని 
యేర్చడి బాధించునట్టి రోగములు) 

12, మాంసమునందు కొంతభాగము కుళ్ళుట(శరీర 
మున యే భాగమందైనను రక్తము సరిగా పిసరింపని 
కారణముచే ఆ పీదేశమున వాపు మొదలై నవి యేర్చడి 
చాలకాలము నిలచియుండుట లేక ఆ (ప్రదేశవ ము అనేక 
కారణములవల్ల కుళ్ళుట, దీనివలన జ్వరము బాధ ఇట్టి 
పరిస్థితికి లోనై బాధపడునట్టి రోగములయందును) 

18, పెద్ద పేగుయొక్క = వాపు (క డుపులోని పెద్ద 
పేగు యేకారణము చేతనై నను వాచి కడుపునందు నొప్పి 
బాధ విరేచనములు ఇందు వివిధ విధములుగా దుష్టతత్వము 
బయటికి వెడలుట కొన్ని వేళలందు ర క్రముగాని చీము 
గాని బయలు వెడలుట ఇట్టి పరిస్టితి డ్రిమిజన్యముగాను 
(క్రీమిరహితముగాను కూడ 'యేర్చడునట్టి అనేక పరిస్థితుల 
యందును) 

14, రొమ్ము కుంపటి, చంటికురుపు (వక్షస్థలమున 
గాని స్త్రీలకు చంటియందుగానీ వాపు పోటు వీవు మొద 
లైన లక్షణములందు దేనితోనై నై నను [పారంభించి బాధించు 
నష్ట వ్రణము, ఈ [వణఘు కాలశ్ర మమున మాంసమును 
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తినివేయుచు చీము తగ్గక క్రమముగా రోగిని మరణావస్టకు 
దెచ్చునట్టి వ్యాధులయందున్సు 


15. పెరిటోనిస్‌,  (గర్భకోశములోను _|పేవుల 
యందును సన్నని పొరలలో చేరినట్టి ఆనేక విధములైన 
రోగ క్రిముల మూలమున లేక్ర ఇట్టి యే యితర కారణ 
ముల చేతనై నను కడుపులో నొప్పి మలబద్దకము వాంతి, 
భాంతి, జ్వరము శోష ఇట్టివే అనేక లక్షణములతోను 
సహింపరాసి బాధతోను యేర్చడు పరిస్థితుల యందును 

16. ఎండోకార్డిటీస్‌ (హృదయమునందుగల కొన్ని 
పొరలు వాచుటవలనను హృదయనాళముల వద్దను ద్వార 
ముల యందును వాపు దుష్టతత్వ మేర్చడి యూ కారణము 
వలన రోగికి (సంధులు కీళ్ళయందు బాధ యేర్చడి తగ్గి 
పోయినను కొన్ని వెళలందు జ్వరము హృదయమున బాధ 
చలి ఈ మొదలగు లక్షణములు గానుపించునట్టి వ్యాధి 
యందును) 


17. ప్తూరసీ (పుఫుసవేష్టపు నంజు వాపు, ఈ 
వ్యాధి పుపుసములకు దిగువగా యుండునట్టి పొరయందు 
సీరు దుష్టతత్వము లేక చీము ఈ మొదలగు నట్టివి చేరి 
రోగికి మిక్కిలి ఆయాసము కలిగించి జ్వరాది అనేక దుష్ట 
లక్షణములతో బాధించురోగము) 
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18. గనేరియా (మూత్రకోశము మూ(త్రనాళము 
ఈ మొదలగు పిదేశములందు కురుపు వాపు ఈ మొద 
లగు లక్షణములు యేర్పడుటవలన మూ[తద్వారమునుండి 
చీముగాని చీముతోగూడిన రక్తము ఈ మొదలగు దుష్ట 
దంవములు సోవించును. మూతి విసర్జన కాలమున భరింప 
రాని బొధ పోటు ఈ మొదలగు న రోగ 
ములకును) 

19. ఎలుకకౌటు జ్వరము (ఎలుక చుంచు పంది 
కొక్క ఈ మొదలగు జాతులకు జెందిన జంతువుల 
కాట్టవల్లను భూమి పాప పెద్దసాలీడు మొదలగు విష 
జంతువుల కాట్టవలన విషము శరీరమున నిలచి ఏదో ఒక 
కాలమున శరీరమును బాధించునట్టి అనేక పరిస్థితుల 
యందును) 

20. సూతికౌ జ్వరములు ((పసూకికి పిదప మర్మ 
స్థానమున వాపు యేర్చడుట తుభ్రతలేక గాని మరియే 
యతర కారణములవల్ల నయినను మయిల మొదలగు 
దుష్ట (దవతత్వములు "యోని మొదలగు మర్మాంగముల 
యందు నిలచి క్రమముగా క్రిమిసహితముగాను లేక [క్రిమి 
రహితముగాను, వాపు పోటు జ్వరాది అనేక బాధలను 
గలిగించునట్టి పరిస్టితులయందు) 

21. శస్త్ర చికిత్సకు పూర్వము, పిదస (శరీరమున 
శస్త్రచికిత్స చేయవలసిన రోగ మేదేని సంభవించినప్పుడు 
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శస్త్రచికిత్సకు పూర్వముగాని, పిదపగాని ఆ వ్యాధియొక్క. 
లక్షణములు తీ వరూపము దాల్చునను ఆనుమానము సంభ 
వించి నప్పుడును వ్యాధియొక్క లక్షణములు యే రూప 
ములో నైనను శరీరమున వ్యాషప్తి జెందనీయక ఆరికోట్టు 
టకును) 

22, ప్రమేహములు ((ప్రమేహ రోగములందు 
చీము వాపు పోటు మచ్చలు పొక్కులు ఈ మొదలైన 
లక్షణములం దేలక్షణములతో సంపా? ప్రించిన పరిస్థితినై నను 
బాగుచేయుటకును) 


28. అంజై నా, (ఆకస్మాత్తుగా గుండెలో నొప్పి 
యేర్పడి జ్వరాది 'అనేక లక్షణములతో బాధించునట్టి వ్యాధి, 
ఈ వ్యాధి సంభవించుటకు శరీరమున పూర్వము జీర్ణి ంచి 
యున్న మేహోది ర _క్తదోషములు ఆహారదోషము ధాతు 
దోషము ఈ మొదలగు అనేక కారణము లుండ వచ్చును, 
ఇట్టి అనేక లక్షణములను బాగుగా పరిశీలించి చేయబడు 
చికిత్సల కొరకును) 


24, సిఫిలిస్‌ (సవాయిరోగము అనేక లతణములతో 
సంభవించు సకల విధములగు సవాజాత రోగములు నిర్మూ 
లించుటకును) 


25. టాకా సిల్స్‌, (సాధారణముగా గొంతులో చిన్న 
[గంధులవలే గానుపించు “టాన్‌సిల్స్‌” యేకార ణము 
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చేత నైనను వాచి (మింగునప్పుడు అమితమగు బాధ గలి 
గించుచు అనేక సంకటముల నొసంగునట్ట పరిస్థితిని నిరో 
లం 


సిప్పిపన్ను, దవడవాపు (పిప్పిపన్ను వంటి 
జ. కురుపు వాపు చీము ఈ మొదలైన లక్షణ 
ములవల్ల జ్వరము, పోటు మొదలయిన లక్షణములక్రో 
బాధించురోగ పరిస్టితులయందును 


27, డిప్‌తీరియా (ముక్కు, నోరు, కంఠము, ఈ 
మొదలగు [పదేశములయందు వాపు, పుండు, చీము, ఈ 
మొదలగు లక్షణము లేర్చడి, శ్వాసమార్గములం దవ 
రోధము కలిగించుచు క్రమముగా వ్యాధి యితర అవ 
యవములకు వ్యాపించుట. జ్వరాది అనేక లక్షణములు 
ఈ వ్యాధియందు గానుపించుచు క్రిమిజన్యముగా వృద్ధి 
నొందు ఈ వ్యాధియొక్క. (ప్రమాదాది అనేక సంకటముల 
నిర్మూలించుటకును) 


28. 'స్తోమటిట్‌ స్‌, . (నోరు పొక్కుట, నాలుక 
యందు వాపు" దుర్వాసనతో గూడిన శాస యిట్టి పరిస్థి 
తీకో ఆఅధికమగు లాలాజలము నిరుపయోగ కరముగొ 


(వ్రయమగుట, ఇట్టి వ్యాధిలో క్రిమిదోష కారణము వర్ణ 
యేర్చడి పెక్కు 'సకపములను తొలగించుట కొరకును) 
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29. స్కార్‌లెట్‌ జ్వరము (ఇట్టి జ్వరాది దోష 
ములు, సి వేశించిన రెండురోజుల పిదప శరీరముపై 
యెరుప్ప తెలుపు వర్ణముతో ఒక వర్ణము మధ్యను, ఒక 
వర్ణము అంచులందును గానుపించు “మచ్చలు మొదలై న 
అనేక లకణములతో ప్రాప్తి ప్పించునట్టి రోగమును నివారించు 
టకును) 

80. ఆర్థరయిటీస్‌ (గనేరియాక్రిమి లేక దోషము 
శరీరమున నిలచియుండి [క్రమక్రమముగా కీళ్ళయందు 
నొప్పి పోటు ఇత్యాది దోషములతో బాధించునట్టి కీళ్ళ 
సవాయి రోగమును నిర్మూలించుటకును) 


ఇప్లే పెన ఉదహరింపబడిన అనేక వ్యాధులచే 
గాక పెనిపీలికా బొషధమునకు నశించునట్టి యే నర్గము 
నకు జెందిన కములు శరీరమున యే కారణముచేతనై 1 నను 
ప్రవేశించుటచే సంభవించునట్టి అనేక విధములగు రోగ 
ములను, రోగక్రిములను, “పెనిసీలికా” ఇంజక్ష కా 6 
గమువల్ల రూపుమాప బడుచున్నవి, 


నిపీలికా ఇంజక కా యొక మోతాదులు. 
04 


“వయల్‌” నందు నింపబడియుండు “సోడియం 
సెనిసీలికా జి, పొడిని కిమప్రకారమ్లు డిస్టిల్లువాటిర్‌ తో 
మిశ్రమము గావించి తయారు జేసికొన్న సొల్యూషకా 
(ద్రవమును) అవసరమైన మోళాదులతో చర్మముకి)ందను, 
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కండరముల యందును, అవాంతరమైన కొన్ని సరిస్థితుల 
యందు ర _క్తనాళముల యందును, ఇంజక్షను ఇచ్చి చికిత్స 
జేయబడునుగాని సర్వసాధారణమైన అనేక రోగములకు 
లోతుగా కండరములందు మాత్రము ఇంజక్ష జా యిచ్చి 
చికిత్స చేయబడును, 

N. B. “పెనిసీలిజ్రా” ఇంజక్షన్‌లు ఆన్ని వ్యాధుల 
యందు ఒకే విధమగు మోఠాదులతో వాడదడక ఆ యా 
వ్యాధులకు తగిన విధముగ అవసరమునుబట్ట మోతాదుల 
పరిమాణము హెచ్చు తగ్గులుగా మార్చుకొన వలసి 
యుండును, 

సర్వ సాధారణముగా పెనిసీలికా చికిత్స అవసర 
మైన ఆనేక వా్యధులను నిర్మూలించుటకై ఒక గారోజులో 
(24 గంటలలో) 250,000 యూనిట్లు మొదలు 500,000 
యూనిట్ల “పెనిసీలికా జొషధ దంవమును 2 మొదలు 8 ఇంజ 
క్షనులుగా విభాగించి ఇచ్చుచు రోగికి ఆరోగ్యము చేకూర్చ 
వచ్చును. 

తీనితరమైన రోగములు, [కిమిసంబంధముగను, 
కి)మి విషసంబంధముగను, లేక తత్వసంబంధముననై నను 
సంప్రాప్రించి; రోగికి పమాదస్థితి గల్ఫించినప్పుడు 24 
గంటల" కాలములో కనీసము 820,000 యూనిట్లు మొదలు 
1200,000 లక్షల యూనిట్లకు మించిన శ క్రి గల “పెనిసీలీకా 
బొషధ దవమును మూడు మొదలు ఎనిమిది ఇంజక్ష్మ జా 
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లుగా విభాగించి యిచ్చి చికిత్స చేయునట్టి పరిస్థితు లెన్నేని 
గలవు. 

పెనిసలికా చికిత్స అవసరమైన పెక్కు. జ్వరాదు 
లను నిర్మూలించుటకై రోగబలమును రోగియొక్క 
వయస్సు బలము పరిస్థితికి తగిన మోతాదులతో జ్వరము 
పూర్తిగా జారువరకు (అనగా చెంపరేచర్‌ సమానముగా 
నార్మల్‌ ఆగువరకు) చికిత్సజేయుట ముఖ్యము. ఆ పిదప 
సయితము రోగశేషము శరీరమున నిలిచి మరల యేసమ 
యమున నై నను జ్వరము, వ్యాధి తలయె త్ర కుండుటక్రై 
కొద్ది మోతాదులతో మరికొన్ని పెనిసీలికా ఇంజక్ష కాలు 
తగిన వ్యవధిలో ఒకటిరెండు వారములు వాడుట చాల 
మంచిది, 


పెనిసీలికా చికిత్స వలన రోగము సమసిన పిదప, 
రోగియొక్క రక్తమును బాగుగా పరిశీలించి అందు యేవిధ 
మైన రోగ క్రిమి విషము గాని లేనట్లు నిర్ణయించిన 
తోడనే _పైచికిత్సను నిలిపి రోగియొక్క. ళక్రిని హెచ్చించు 
నిమిత్తము ఇతర విధములగు టానికులు మొదలైనవి 
వాడుట ఉచితము, 

పెనిసీలికా ఛికిత్సకు సమసీపోవునట్టి రోగములను 
వైద్యుడు బాగుగా పరిశీలించి పైెజొాషధ చికిత్సవలన "యా 
వ్యాధి నిర్మూలమగునని గట్టిగా సిర్ణయించుకొన్న పిదప 
రోగముయొక్క తీవ్రతను రొగియొక్క నయస్సు పరిస్థితి 
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యీ మొదలై న విషయములను కడుజాగరూకతతో పరి 
శీలించి ఈ [క్రింది మోతాదులతో వీలునుబట్టి తగినట్లుగా 
వాడవలసి యుండును, 


2ిర వేల యూనిట్ల బలముతో (ప్రతి 8 గంటలకు 
ఒక్క ఇంజక్ష కా చేయటకుగాని 50 వేల యూనిట్ల బల 
ముతో వతి 4 గంటల కొక్క. ఇంజక్షన్‌ చేయటగాని 
100,000 ఒక లక్ష యూనిట్ల బలముతో "ప్రతి 6 గంటల 
కొక ఇంజక్ష కా శేయుటగాని 200,000 లక్షల యూనిట్ల 
బలముతో ప పీతి 8 గంటల కొక్క ఇంజక్ష జా చేయుట 
గాని 800,000 యూనిట్ల బలముతో ప్రత 10 గంటల 
కొర్కు ఇంజక్షకా చేయుటగాని 500,000 లక్షల యూనిట్ల 
బలముతో వతి 12 గంటల కొక్క-ఇంజక్ష కా గాని చేయుట 
ఉచితము, 


మ. B. “ఫ్రొకేను పెనిసీలిను జి” అయినచో 
400,000 లక్షల యూనిట్లు ఒకే మోతాదుగా 24 గంటల 
కాలములో 1 లేక 2 ఇంజిక్ష కాలు యిచ్చుట “ప్రొకేను 
పెనిసీలికా బి. ఇకా ఆయిల్‌ అయినచో 1 CC8 300,000 
లక్షల బలముగలది 24 గంటల కాలములో అవనరమును 
600,000 లక్షల నం విభాగించి 2 ఇంజక్ష కాయలుగా 
యిచ్చుటయు కలదు, పె మోతాదులు సాధారణమైన పరి 
స్థితితో సంపా ప్రి పించిన అన్ని వ్యాధులయందును ( యుక్తా 
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యుక్త విచారణ సలిపి వైద్యుడు తగిన యుక్తితో మోతా 
దులను నిర్ణయించి చికిత్సచేయుట ఉచితము. 

గనేరియా (పచ్చ సెగ క్కు యో వ్యాధియొక్క- 
పాిిథమిక దశలో _పెవ్యాథిని దీనితో గూడియుండు ఇతర 
లక్షణములను రూప్పమాస్త్పటకు 25,000 యూనిట్లు మొదలు 
60,000 యూనిట్ల బలము గల పెనిసీలికా దవమును శ్రి 
లేక 4 గంటల కొక్క మోతాదు చొప్పున 6 మొదలు 8 
ఇంజక్ష కాలు 24 గంటల కాలములో యిచ్చి చికిత్స జేయుట 
వలన రోగము పూర్తిగా నిమ్మళించును. 

గనేరియా వ్యాధియొక్క. తీవీదశ యందు, ఈ 
వ్యాధి చాలాకాలముగా శరీరమున నిలచి, దీనితో యితర 
సంకటములు కూడియుండి, రోగిని భాధించునట్టి మొండి 
వ్యాధికి 24 గంటలకు ఒకే మోతాదుగా పొకేను 'పెనిసీ 
లిన్‌ జి, 400,000 లక్షల యూనిట్ల బలముతోగాని, లేక 
800,000 లక్షల యూనిట్ల బలముతోగాని (ప్రయోగించి 
చికిత్స జేయుటయు, సోడియం సెనిసిలికా జి, వాడదలచిన 
యెడల 500,000 లక్షల యూనిట్లు బలము గల ద్రవము 
24 గంటల కాలములో విభాగించిన మోతాదులుగా వాడి 
చికిత్స జేయుటయు ఉచితము. 

_పె విధముగా ఒకటి రెండు రోజులు చికిత్స సల్చి 
రోగికి 10 లేక 15 రోజులు వశాంంతి యిచ్చి వ్యోధెయొక 
పరిస్థితిని గమనించుచు, సుమారు ఒకమాసము గడువుతో 
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15 మొదలు 20 లక్షల యూనిట్ల పెనిపీలికా ఇంజక్ష్మ కొలు 
వాడి చికిత్స చేయుటచే రోగము పూర్తిగా నిమ్మళించును, 


పెన ఉదహరించిన విధముగ చేయబడినచికిత్సకు 
లొంగని వ్యాధులయందు రోగియొక్క_ రక్తమును, యితర 
లక్షణములను బాగుగా పరిశీలించి రోగియందు ముదిరిన 
పిమేహము గాని సవాజాత సంబంధ మైన [క్రిమివిషాదులు 
నిలచి యున్నట్లు నిర్ణయించిన వెంటనే, ఆయా వ్యాధి 
లక్షణములకు 'కగినరీతి హెచ్చు మోతాదులతో పెనిసీలికా 
చికిత్స ఈ కిం౦దివిధముగా చేయుట ఉచితము. 


చినిసీలిణా చికిత్సచే నశించు అన్ని విధములైన 
వ్యాధులందు సవాయి రోగము ఇంచుక మొండిదనియే 
చెప్పవచ్చును. ఇందువలన ఈ రొగముయొక్క_ క్‌. 
దశలను నిర్మూలించుటకు తగిన మోతాదులతో “పెని 
లిక వాడని యెడల వ్యాధిని పూర్తిగా నా 
తొలగించుట మహాకష్టమగును, 


పా9థమికావస్థలో నున్న సవాయి రోగము యే 
రూపముతో శరీరమున. నిలచి యున్నను దానిని పూర్తిగా 
నిర్మూలించుటకు సోడియం "పెనిసీలిన్‌ జి, అయినచో 
60,000 యూనిట్ల శక్తిగల జొషధదవము శి లేక నాలుగు 
గంటల కొక మోతాదుచొప్పున లోతుగా కండరములందు 
యిచ్చుచు మొత్తము $8,600,000 లక్షల యూనిట్లకు మించని 
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పెనిసీలికా బొషధమును 60 మోతాదులుగా విభజించి వాడి 
చికిత్స జేయుట యుచితము. 


సవాజాత సంబంధమైన రోగము ద్వితీయ తృతీయా 
వస్టలలో శరీరమున నిలచి బాధించునట్టి పరిస్టితియందు 
80,000 వేల యూనిట్ల శక్తిగల -పెనిసీలీన్‌ జొషధ దవ 
మును శి గంటల కొక్క మోతాదు చొప్పున కండరము 
లందు యిచ్చుచు మొ త్రము 5,400,000 యూనిట్లు పినిసీ 
లిన్‌ బాషధమునకు మించనీయక 90 మోతాదులతో చికి 
తృను ముగించుటచే పైవ్యాధిని పూర్తిగా రూపు మాప 
వచ్చును. దీనికి గొప్ప అనుభవము అవసరము. 


శరీరమున జీర్టి ంచి మొండిీకి బడిన సవాయి రోగ 
ములకు విధముగా చేయబడిన చికిత్సవలన రోగము 
దాని తేల రలు పూర్తిగా సమసిపోయినట్లు గానుపించి 
కొన్నిదినముల పిదప వ్యాధిగాని దాని లక్షణముగాని పొడ 
చూపినట్టి సందర్భము లనేక ములుక లవ, ఇట్ట పరిస్థితులను 
విమర్శించుచు పెద్దమోతాదులతో సవాజాత రోగములకు, 
చేయవలసిన కొన్ని పద్దతులను మార్చి నెల 1948 సంవత్స 
రమునను, ఆటుతరువాతను వెలువడిన అమెరికా దేశపు 
వై ద్యసంఘము యొక్క మాసపత్రిక యందు విపులముగా 
(ప్రకటింప బడియున్నది., 
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పె విషయమై అనేక పరిశోధనల వల్లను "అను 
భవజ్ఞులెన వెద్య శ్రిష్ణుల సలహాతోడను 1951 సంవత్స 
రమున (ప్రకటింప బడిన అంశములనే 1852 “ఫిజిషిన్స్‌ 
బులిటికా” (Physicians Bulletinఅను అల్లోపతి భిషగ్‌ 
(త్రిమాస పత్రిక ఏప్రియల్‌, మే, జూన్‌ మాసములకు 
విడుదలగావించి పికటింపబడిన పొత్తమునందు వివరింప 
బడిన కొన్ని మోతాదులు వివరములను పాఠకుల కొరకు 
ఈ [క్రింద వివరించుచున్నాను. 


సవాయిరోగముయొక్క పాగిథమిక ద్వితీయావస్థల 
యందు సయితము రోగముయొక్క లక్షణములు రోగ 
వ్యా_ప్రియొక్క- వేగము ఈ మొదలై న పరిస్థితులు సామాన్య 
స్థిియందు నిలిచి యున్నచో మమారు 2,400,000 
యూనిట్ల “పెనిసీలిన్‌' జొషధ ద్రవమును, అవసరమైన 
మోతాదులతో విభాగింఛి ప్రయోగించుచు, 4 మొదలు $ 
రోజులలో పై మొత్తమును మించనీయక చికిత్స జేసి 
నప్పుడు, ఇంత కుపూర్ణము ఇందు పెద్ద మొ _త్తముగా చెప్పి 
యున్న మోతాదులు వాడినస్పటి కంటె రోగికి శ్రమ తగ్గి 
కొంచెము నుగుణమే గాన్సించినట్టు చెప్పబడుఛున్నది. 


సవాయిరోగముయొక్క [ప్రాథమిక ద్వితీయావ 
స్థలయందు, రోగము (ప్రబల మొందుచున్నట్లు గానుపించి 
నను, రోగముయొక్క పరిస్థితి స్వభావము దుష్టముగా 
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నుండినను వాడవలసిన “పినసిసీలికా” మోతాదులు యీ|కీంద 
తిలకింపుడు. 

కే, పొ9కేను “పెనిసీలిన్‌ తై లము మి శిత ముగా 
తయారు చేయబడి నట్టిది. 600,000 అక యూనిట్లు 2 ౮౮ 
లతో, లోతుగా కండరములందు, 48 గంటలు మొదలు 
72 గంటలకొక్క్ళ. మోతాదుచొప్పున యిచ్చుచు, మొత్తము 
8,600,000 యూనిట్ల తైల మిశ్రతమైన “పెనిసీలికా బొషధ 
మును 6 ఇంజక్షకాలుగా విభాగించి [ప్రయోగించి చికిత్స 
చేయుట ఉత్తమముగా తెల్పబడు. చున్నది. 

“ఫొకేను "పెనిసీలి౯” డిస్టిల్లు వాటర్‌తో కలిపి 
దనరూపముగా వాడునట్టిది, 

2. 600,000యూనిట్లు (2 లతో, లోతుగా కండ 
రములందు, 24 గంటల కొక్క. మోతాదుచొప్పున [పయో 
గించుచు; మొ త్రము 4,800,000 యూనిట్లకు మించిన 
(బ్రొకేను -పెనిసీలికా కొషధమును 6 ఇంజక్ష నులుగా విభా 
గించి పాయోగించుచు చికిత్స చేయుట ఉ శ్రమము, 

8, సోడియం 'పెనిసీలికా, అయినచో, 50,000 వేల 
యూనిట్ల బలముగల [(దవమును 8 గంటల కొక గ్రా ఇంజ 
క్షా చొప్పున 24 గంటలకు (రోజుకు 8 ఇంజక్ష నులుగా 
ము త్రము 68 రోజులకు 8,200,000 లక్షల యూనిట్ల 
“-పెనిసీలిన్‌” బొషధమునకు మించనీయక చికిత్న జేయుట 
డ్‌ త్రమమైన పద్ధతిగా, యెంచబడుచున్నది. 
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సవాయి రోగము బాగా ముదిరిపోయి మొండికిబడి 
భయంకరమైన లక్షణములతో రోగియందు వ్యాపించి 
యుండునట్టి పరిస్థితులయందు, పరిస్థితికి తగినట్లు మేధావు 
లైన అనుభవబులు మోశాదుయొక్క.  పరిణా మనుకు నిర్ణ 
యించు కొని చికిత్సజేసి ఊఉ _త్తీర్సలగుటయో, విఫలులగు 
టయ్లో జరుగుచున్నను అట్టిరోగమును మాత్రము ధరల 
నీయక అరికట్టుటకై కనీసము పై డెల్చియున్నట్టి “పె 
సీలికా” మా సలు ఏ వాడుచు ఛికిత్సచేయుట ఉచిత ము. 


సవాయిరోగము శరీరమున జీర్ణీంచి హృదయనాళ 
ములు (పేగులు మొదలై న భాగములందు లీవిరోపము 
దాల్చి భయంకరమై యుండి, రోగిని బాధించునట్టి పరిస్థితి 
యందు వాడవలసిన గరిష్ట పరిమాణము గల మోతాదును 
గూర్చి గట్టి నిర్ణయము జరగకున్నను, యీక్రింది మోతా 
దులతో రోగముయొక్క. రదు అనుభవము 
తోడను వివేకము తోడను తగిన హాతువెరింగి (ప్రయో 
గింస దగిన మోతాదులయొక్క. వివరము లీక్రింది విధ 
ముగా దెల్పబడుచున్న మి. 


1. పోడియం పెనిసీలికా దవమును 100,000 
యూనిట్ల స్ట డితో 8 గంటలకొొక ఇంజక్ష జా చొప్పున 
రోజుకు (2 గంటలకు) $8 ఇంజక్ట నులు యిచ్చుచు 4 
మొదలు 12 ధోజులలో మొత్తము న ,68000,000 లక్షల 
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యూనిట్ల శక్తికి మించిన పెనిసీలికా సోడియం బొషధ 
దవమును వాడి చికిత్స జేయవలసి యుండును, 

2. “పొొకేను పెనిసీలిజ” |ద్రనరూసముతో వాడు 
నట్టిది 800,000 యూనిట్ల (8 ౮౮) లతో, లోతుగా కండ 
రములందు సతి 24 గంప కొక్క ఇంజక్షను చి చొప్పున 
12 ఇంజక్షన్‌లు 12 రోజులు వాడి మొత్తము 0, $00౧,000 
యూనిట్ల “ పొకేను “పినిసీలికా” బొషధమునకు మించ 
సీయక' చికిత్స చేయవలసి యుండును. 

8. “ప్ర క్రేజా పెనిసీలికా ఇకా ఆయిల్‌” తైల 
మిశ్రిత మయి నట్టిది వాడదలచినచో 900,000 యూనిట్లు 
(8 CC) లతో లోతుగా కండరములందు (పతి 48 గంట 
లకు లేక 72 గంటలకుగాని ఒక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున 
యిచ్చుచు మొత్తము 12 ఇంజక్షకాలకు 10,800,000 
యూనిట్లు * -పెనిసీలికా” ల షధముసకు మించనీయక, ఆతి 
చాక చక్యముతో జాగితగా చికిత్స చేయవలసి యుండును, 


ప యేరూపముతోనై నను యేస్థితియం 
దైనను నేతం9ములయందును, తత్‌ సంబంధముగా సొసికొది 
కరఠము జిహ్వాదులకు వ్యాపించి యున్నట్టి లక్షణములతో, 
ముఖ్యముగా న్యేతములను బాధించునట్టి పరిస్థితి _పెవ్యాధిని 
ప్రత్యేకముగా. గుర్తించ గల అనుభవజ్హాడె న వైద్య 
(శ్రేష్టుని సలహా ననుసరించి “ పెనిసీలిజా”” చికిత్స చేయ 
వలసి వచ్చినచో, మొ త్రము 9,800,000 లక్షల యూనిట్లు 
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మొదలు 16,000,000 లక్షల యూనిట్లకు మించక “పెని 
సీలికా” బొషధ( దవమును విభాగించి 8 గంటల కొక్క 
ఇంజర్షన్‌ చొప్పున [పయోగించుచు, 12 మొదలు 20 
రోజులవరకు చికిత్స చేయవలసి యుండును. 


గర్భిణీ స్త్రీలకు సంపా ప్రించు సవాయి రోగాదుల 
అః గర్భముయొక్క ఏడవమాసము దాటినపిదపగాని 
పినిసీలిక్లా fy be ఉచితము. అట్టి వరిస్థితియందు 
“సోడియం పెనిసీలికా” గాని 'ఫొొకేను పెనిసీలిన గాని 
వాడదలచిన యెడల సాధారణమైన సవాయి రోగము 
లందు తెల్పియున్నట్టి మోకాదులనే, అనువగు రీతిని 
మోతాదులు నిర్ణయించుకొని, కడు జాగరూకతతో గర్భిణీ 
త్రీలయొక్క._ సర్వ లక్షణములు పరిశీలించుచు, అనుభవ 
ముతో చికిత్స చేయవలసి యుండును. 


చంటి పిల్లలకు సంపా _ప్తించునట్టి సవాయి రోగ 
. ముల కొరకు పరిస్థితి ననుసరించి ఒక “కిలో గాము” 
శరీర తూకమునకు 200.000 లక్షల యూనిట్లు “పెనిసీలిజా 
జొషధము సమముగా విభాగింపబడిన మోతాదులతో 8 గం 
టల కొక్క. ఇంజ క్ష ను చొప్పున (ప్రతి ఇంజక్ష కొకు 8,000 
ఎనిమిది వేల యూనిట్ల “సోడియం ఇెనిఫీ లిక (దవము 
నకు మించసీయక మొ త్రము వారమురోజులు మొదలు 
ఫదిరోజులలో చికిత్స, పూర్తి జేయుట 'ఉచితము . 
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సె చికిత్సకొరకు (పొకేను సినిసీలికా వాడవలసి 
వచ్చినచో 150,000 యూనిట్ల బౌషధ (ద్రవమును 24 గంట 
లకు ఒక మోతాదు చొప్పున 6 రోజులకు మొత్తము 
1,200,000 యూనిట్ల 'పొకేను “పెనిసీలికా” జొషధము 
కంది మించసియక చికిత్స జేయుటయు కలదు. 

N.B. ఒక్క కిలోగ్రాము శరీరతూకమునకు 22 
(రెండు పాయింటు రెండు) పొనుల తూకమని యెరుంగ 
వలెను, 

పసిబిడ్డలకు "పెనిసీలిక చికిత్స చేయునప్పుడు 
వైద్యుడు కోడు జాగరూకత వహించి, వ్యాధిపె తాను 
(ప్రయోగించిన బౌషధము యేవిధముగ పనిచేయుచున్నది, 
రోగియందు యేర్చడిన సుగుణ దుర్గుణ లక్షణములకు 
మూలకారణమేది ? యిందుకై ముందు తీసుకోవలసిన 
జాగ్రతలు ! పథ్యపానాది నియమములు యీ మొదలగు 
విషయములను గూర్చి యెప్పటికప్పుడు తాను దెలిసి 
కొనుచు తగిన సలహా యొసంగుచు చికిత్స జేయుటచే, 
తగిన ఆరోగ్యము రోగికి కలుగుట కవకాళ మెంశేని 
గలదు. 
“పెనిసీలిఖా” బాషధము గిట్టనివారియందు ఏర్పడు 
దోషములు. | 
వెద్యుడు యేవిధమైన “ప్పెస్సిస్టీ లబ” జొషధము 
నైనను వాడవలసి వచ్చినచో ముందుగా “పెని పెనిసీ లిక” 
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ప్రయోగము గిట్టక కొందరి శరీరమున యేర్చడునట్టి వివ 
రీత లక్షణములను గూర్చి యెరింగియుండుట చాలా అవ 
సరము గాన దానిని గూర్చి యీ కింద తిలకింపుడు, 


“్వసిపీ లిక” ఇంజకకా వాడినపిదప యీజొషధము 
కొందరి శరీరములకు సరిపడక (గిట్టక) పోవుటయు కలదు, 
ఇట్టి పరిస్టితియందు రోగియొక్క శరీరము వాచుట, కంది 
ఫోవృట, * దద్దులు, బాధ, వాంతి, భ్రాంతి, జ్వరము, 
యెక్కిళ్ళు, ఆతిసారము, చిత్తభమ. తలతిరుగుట మొద 
లగు దుష్టలక్షణములు కొన్ని రోగియందు గాన్సించుట 
కలదు. ఇట్టి లక్షణములు రోగియందు గాన్పించిన వెంటనే, 
వైద్యుడు చికిత్సను నిలిపివై చి రోగికి తగిన విశంతి 
యొసగి అనుభవముతో తగిన విరుగుడుకొరకు యితర 
బొషధముల వాడుచు జ్యాగతగా ఛికిత్సచేయుట ఉచితము. 


"పెనిసీలిన్‌” బొషధము సరిపడని (గిట్టని కార 
ణము వలన, 'రోగియందు యేర్చడు వికారాది దోషము 
లను శాంతింపజేయుటకు, “బినాడ్రల్‌ హైడోక్టోరెడ్‌ న 
అను బొషధమును వాడుటచే మిక్కిలి సుగుణము గాన్సించు 
నని కొందటి ఆభిప్రాయమై యున్నది. 


“నినాడ్రల్‌ హై డ్రోక్లోరెడ” బాషధము నోటిద్వారా 
వాడుటకును, ఇంజక్షకా రూపమున (ప్రయోగించుటకును, 
వీలుగా సార్కుడేవిన్‌ కంసిసీవారు తయారుజేసియున్నారు, 
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110. డిహైడ్రోస్టెస్టోమైసికా సల్ఫేట్‌ ఇంజక్షన్‌. 
Dihydro Strepto Mycin Sulphate Injection. 
క్షయరోగ నివారణ కొరకు మొదటిసారిగా కని 
పెట్టి వాడబడినట్టి “సై ఫ్రప్రోమైసి౯” బొషధమును, అనేక 
విధముల పరిశోధనలు గావించి అద్భుతమైన గుణవిశేష 
ముతో రోగికి యెట్టి ఆయాసము కలుగనీయక, క్షయవై 
ద్విగుణీకృతముగా “వనిచేయునట్లు తయారు చేయబడినట్ట 
దివ్యౌషధము, “డిహై(( డోసైస్టోమైసికా సల్ఫేట్‌ క అను 
విషయమును వైద్య సోదరులు జ ప్రి యుంచుకొనుట 
ముఖ్యావసరము, | 


మానవునకు సం(ప్రా ప్టించు భయంకరమయిన 
రోగములందు కడు పమాదకరమైనట్టిది కయరోగము, 
ఈ కయరోగము అనువంశికముగాను “మాత్రమే సం|పొ 
స్తించునను నమ్మకము కొందరియందు గలదుగాని, కీయ 
వ్యాధి సంపా ప్తించుటకు ఒక్క _పైకారణమే గాక, 
ఆహారవిహార అభ్యాసాది అనేక కారణములవల్ల సయి 
తము 'పైవ్యాధి సం|ప్రా ప్తించుటకు యెంశేని వీలుకలదను 
విషయమును, ఇటీవల శాస్త్రజ్ఞులు రుజువుపరచియున్నారు. 


క్షయరోగమునకు మూలకారణమయిన క్రిమి యే 
విధముగా శరీరమున (ప్రవేశించినను, తన్మూలమున శరీ 
రముయొక్క అరోగ్యమునకు భంగము కలుగకమానదు. 
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కయరోగము నందు జ్వరము, దగ్గు, బలహీనము, 
స్వేదము, పాలి పోవుట, బరువుతగ్గుట యీ మొదలగు లక్ష 
ణములు సర్వసాధారణముగా గనుపించుచునే యుండును, 


ముఖ్యముగా ఊపిరితిత్తులయొ క్క. శయనుగురించి 
తెలిసికొనుట ఉమ్మి పరీక్ష (ఇది సూక్కదర్శినియొక్క 
సాయమున జరుగును) చాల అవసరమునునై యున్నది, 


శరీరముయొక్క వివిధభాగములందు యేర్చడు 
నట్టి క్షయలయొక్క అవస్థను గూర్చి యెరుంగుటకు 
“ఎక్స్‌ ర” ఫోటో యెంతయు ఉపయోగకరమును, ఆధార 
మునై యున్నది. 


“డిపో హైడోఫ్రైప్టో మయిసికాో ఇంజక్ష ను చికిత్స 
చేసి దగ్గు జ్వరముతో గూడి నట్టి ఊపిరితిత్తులకు సంబంధిం 
చిన “క్షయ, (గంధి కయ, Fr ల్యసంబంధ మయిన అస్థి 
క్షయ, (పేవులయందు జనించు క్షయ, ఉలవకాయలందధును 
మూతినాళము నందును, మజ్జయందును, సంభవించు 
నట్టి కయయును, ర శక్రమాంసాదులందును పృరీష మార్గాది 
అనేక స్థానములందు 'వృద్ధినొందుచు రోగిని మృత్యుముఖ 
మున బడ జేయునట్టి, వివిధ విధములైన SO 
లను, సమూలముగా నిర్మూలించుటకు పై బొషధము 
యెంతేని ఉపయోగ పడగలదు. 
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“డిహై। డో స్టైప్టో మయిసికాో ఇంజక్ష కా (పయో 
గము వలన నేం మయినట్టి రోగములే గాక, 
మొండికి బడిన కొన్ని [పమేహరోగములు (గనెరియా 
మొదలై నవి) పురీష మార్గమువద్ద గాని వృషణములకు 
పురుషాంగమునకు మధ్యనుగాని రంధ9ము వంటిది 
యేర్చడి, అందుండి చీము రక్తము (స్రవించుచు బాధించు 
నట్టి భగందరము మొదలైన వ్యాధులను సమూలముగా 
నిర్మూలించుటకును జ్వరముతో గూడిన కోరింత దగ్గు, 
పసివారియందు ఇది అంటుసంబంధమయిన యే రోగము 
లకు పిదపగాని సంపా పింఛీ రోగిని eel» 

. దెచ్చునట్టి, అనక పరిస్థితులనుండి కాపాడి పై వ్యాధిని, 
ఒకటి రెండు ఇంజక్ష కలశే పూర్చిగా రూపుమాపి, ఆరో 
గ్యమును ప్రసాదించుటకును వాడబడుచున్నది. 


జ్వరము మొండిదై యేకారణమును గోచరించక 
సదా కొద్దిగనో గొప్పగనో ఉష్లోగళ గల్లి విడువక రోగి 
యొక్క ఆరోగ్యమునకు భంగము గలిగించుచు, బాధించు 
నట్టి దీర్ణ జ్వరాదులయందు పై ఇంజక్షన్‌ ప్రయోగించిన, 
ఒకటి "రెండు రోజులలోనే జ్వరమును తగ్గించి మంచి 
. ఆరోగ్యమును వసాదించి కాపొడినట్టి పరిస్థితు లెన్నేని 
గలవు, 

పెన ఉదహరించియున్న వ్యాధులందు, సాధారణ 
మయిన కాలపరిమితితో చికిత్సచేసి వ్యాధిని నిర్మూలించు 
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టకు వీలు కలిగినప్పటికిని కయసంబంధ మయిన రోగము 
లందు మాత్రము “డిహైడ్రోసైప్టో మయిసికా” చికిత్స 
చాలా దీర్గ కాలము చేయవలసేన అవసర ఇర 
కలరు, పొఠకు లీ కింది వివిధరో గములందు పె బొషధ 
మును (పయోగించుటకు తగిన మోతాదులయొక్క వివర 
మును తిలకింపుడు, 


హైడ్రోస్ట్రప్టో మయిసీకా” 1 గ్రాము పొడిని 
రబ్బకమాకి గల కప్‌కొనందు నింపి సప్త్రయి చేయబడు 
చున్నది. “పె బొషధమునకు కావలసిన పరిమాణముగలి 
“డిస్టిల్లువాటర్‌ రత్రో కరిగించి పిదప, ఇంజక్ష ను (ప్రయాగ 
మునకు తగినంత వాడవలెను, 


కొన్ని కంపిసీలు డిహై(డో మలో మయిసికా 
పొడిని డిస్టిల్టువాటర్‌ తో మనము కరగింపవలసిన అవస 
రము లేకయే ద్రవరూపమన తయారుజేసి ఆంపుల్స్‌ 
నందును, వయల్‌నందును నింపి సస్హయి చేయుచున్నారు. 


(ద్రవరూపముతో తయారు చేయబడి సస్లయి చేయ 
బడుచున్న వయల్‌ రెండు విధములు, 


1. ఒక (గ్రాము డి హైడ్రోస్టెపో మయిసిఖా బొష 
ధమును 2 ౪౮ [దవముతో చేర్చి, అంప్పల్‌, నందు నింపి 
సన్లయి చేయబడును. 
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9 1CC జౌషద (దవమునకు 0.5 (గాము డిహె 
డో9స్రిప్టో మయిసీకా చేరియుండునట్లు తయారుజేసి నింపి 
నట్టి 10 ౮౮ వనయల్పు కూడా మనకు లభించుచుండును. 


ఒక|గాము పొడి రూపమున లభించు జొషధమును 
డిస్టిల్లు వాటర్‌తో గరగించి, ఆ యా వ్యాధులకు తగిన 
మోతాదులతో వాడబడుచుండును. 


పయి బౌషధము వాడుటకు పూర్వము రోగియొక్క- 
పరిస్టితి, రోగబలము, రోగియొక్క వయస్సు, ఉచ్చిష్టము 
యొక్క పరీక్ష, యెక్స్‌రే ఫోటోయొక్క_ సాక్ష్యము యీ 
మొదలైన ఆధారములవై చికిత్సయొక్క కాలపరిమితిని 
గాని, మోతాదుయొక్క పరిమాణము గాని, నిర్ణయించు 
కొనవలసియుండును, 


దగ్గు జ్వరముతో క్షయ సంబంధముగా బాధించు 
రోగముయేుక గ్రా పాథమిక ద్వితీయావస్థల యందు 0.5 
గామ మొదలు 1 గాము వరకు 12 గంటల కొక్క 
మోతాదుచొస్పున లోతుగా కండరములందు తగిన స్థల 
మున ఇంజక్షను యిచ్చుచు రోగముయొక్క. త్మీవత లక్ష 
'ణము ననుసరించి, సమారు చికిత్సయొక కాలపరిమితి 
40 రోజులు మొదలు $90 రోజులవరకు పొడిగించి చికిత్స 
చేయవలసిన అవసరము సయితము కలదు. 
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పయిన ఉదహరింపబడిన రీతిని చికిత్సయొక a 
కాలపరిమితి యందు, రోగముయొక్క_ హెచ్చుతగ్గులను 
బట్టి మధ్య 3 మొదలు వారమురోజులవరకు గాని. అంతకు 
మించిగాని, చికిత్సను నిలిపి మరల చికిత్సను (ప్రారంభించు 
నట్టి పరిస్థితులు లేక పోలేదు, 

గ9ంధులందు సంపా? పించు క్షయలయందు రోగ 
జ్వరముతో బాధపడును, (గ్రంధులందు యేర్పడిన వాపు, 
బాధ, జ్వరము మొదలైన సంకటముల నడంచుటకు 0.5 
గాము బొషధ [దవమును 12 గంటల కొర్ర ఇంజక్ష కా 
చొప్పున ప్రయోగించుచు 24 గంటలకు 1 గాము బొషధ 
పరిమాణమునకు, అఆతి[కమించనీయక చికిత్స జేయుచు 
60 రోజులు మొదలు 120 దినముల వరకు చికిత్సను పొడి 
గింపవలసిన పరిస్థితులు సయితము కలవు, 


పెవిధముగనే, వివిధ లక్షణములతోను, దశల 
తోను రోగము శరీరమున నిలఛి యున్నప్పుడు రోగి 
యొక్క నయస్సును బట్టియు రోగబలము, రోగియొక్క 
పటుత్వము, స్వభావము యీ మొదలగు అంశముల నన్నిం 
టిని పరిశీలించి, అస్టిక్షయ, భగందరము, మూతినాళ, 
మూత్ఫపిండాదుల యొక్కయు, మూతికోశము యొక్క. 
యు, ఇ యితర అంగములందు సంప్రాప్తించు క్షయా 
దులను నిర్మూలించుటకు 0.5 [గ్రాము మొదలు 1 గాము 
వరకు బొషధము 24 గంటల కాలమున కొకే మోతాదు 
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గనో, విభజించి రెండు మోతాదులుగనో వాడుచు, 'మొ _త్తము 
చికిత్పయొక్క కాలపరిమితి 60 రోజులు మొదలు 120 
రోజులవరకు ఫొడిగించుచు, రోగియొక్క సర్వలక్షణము 
లను, వ్యాధియొక్క. తీవ మాంద్యములను, (శ్రద్దతో పరి 
శీలించుచు చికిత్సజేయుట యెంతేని అవసరము. 


గనేరియావంటి వ్యాభులందును స్వల్బమైన జ్వర 
ముతో బాధించునట్టి కోరింతదగ్గు, మొదలై న రోగాదుల 
యందు 0.5 గాము మొదలు 1 గాము అవసరమును 
బట్టి 24 గంటల కాలములో _పెపరిమాణముగల జొషధము 
ఒకటి లేక రెండు మోతాదులుగా విభజించి [ప్రయోగించు 
టచే రెండు మూడు మోతాదులతోనే వ్యాధి పూర్తిగా సమసి 
పోవును. ఇందుచే యీ చికిత్స ఒకటి లేక రెండు రోజుల 
లోనే ముగించుటకు సయితము వీలు కలుగుచున్నది. 

పై పద్ధతినిబట్టి రోగము, క్షయ [కిమిజన్యముగా 
శరీరముయొక్క_ వివిధ భాగములకు సం|ప్రా ప్రించియున్న 
రుగ్మతలను నిర్మూలించుట కొరకు 0.5 (గాము బలముగల 
జొషధ|దవమును 12 గంటల కొక్క ఇంజక్ష జా చొప్పున 
ప్రయోగించుచు. 24 గంటల కాలములో 1 గాము బలము 
గల బొషధమునకు మించనీయక పూర్తిచికిత్స కాలపరి 
మితి 60 మొదలు *120 రోజులవరకు పొడిగించుచు, 
వ్యాధిని సమూలముగా పోగొట్టి రోగికి, ఆరోగ్యము 
చేకూర్చవచ్చును, 
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క్షయ క్రిమితో సంబంధము లేక యితర విధము 
లైన రోగ క్రిముల స్టైష్టామైసికాచే నశించునట్టివి ఏఎయొక్క_ 
కారణముచే సంపారి ప్తి పించి నట్టి యితర “రోగాదులందు 

సయితము 0.5 [గాము మొదలు 1 గాము పరిమాణము 
గల *డిహె హైడో9స్రైఫ్టా మయిసికా” బాషధము 24 గంటల 
కాలములో, ఒకటి లేక రెండు మోతాదులుగా విభజించి 
వాడక తప్పదు, గాని చికిత్సృయొక్క_ కౌలపరిమితి రెండు 
మూడు దినములకంటెను, అధికముగా పొడిగింపవలసిన 
ఆవసరముండదని పాఠకులు సులభముగా [గహింప 
వచ్చును. 

పయిన శెల్పబడిన విధముగా స్వల్పకాలములో 
చికిత్స ముగించుటకు రోగము నిమ్మళించినప్పుడే గాని 
రోగ లక్షణము లింకను శరీరమున నిలచి గానుసించు 
చున్నప్పుడు మాత్రము యా లక్షణములు పూర్తిగా నశించు 
వరకు ఒకటి రెండు దినములు ఈ ఇంజక్షను చికిత్సచేయుట 
యెంతేని అవసరమను విషయమును వై ద్యసోదరులు 
మరువకుందురు గాక, 

N.B. డిహెడో స్టైఫ్టా మయిసికా బొషధము 4 
గంటల కాలములో, 1 [గాము మొదలు 2 [గ్రాములనరకు 
సయితము రెండు మోతాదులుగా విభ్రజించి వాడవలసిన పరి. 
స్థితులు సయితము లేకపోలేదు, ఇట్ట చికిత్స స్వల్పకాల 
.ముననే ముగించినను, చికిత్స జేయునట్టి వైద్యుడు అను 
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భవరహితుడై న యెడల రోగికి, అనేకవిధముల పిమా 
దాదీ సంకటములు సంభవించుటకు తగిన అవకాశము 
లెన్నేని కలవు. రోగముయొక్క. స్వభావము, రోగియొక్క_ 
పరిస్థితి, అహారాది వాతావరణ విశేషములను, సయితము, 
గుర్తెరిగి చికిత్స చేసినప్పుడే రోగికి ఆరోగ్యము సంభ 
వించుటకు అవకాశము కలుగును. 


గమనిక:- ముఖ్యముగా _పెజొషధ( దవమును కండ 
రములందు ఇంజక్షను చేయునప్పుడు తప్పి యేమాత్ర 
మయినను ర్‌ _క్రనోళ మునందు (పవేశించినయెడల రోగికి 
(పమాదము సంభవించును. ఉలవకాయలు (మూత్రపిండ 
ములు) వాని సంబంధమయిన వికారాది రోగములతో బాధ 
పడునట్టి రోగికి *డిహో హైడ్రో స్ట్రేప్టొ మయిసికా' చికిత్స చేయ 
నలసి “వచ్చినచో వైద్యుడు, మిక్కిలి నేర్చుతోను, జాగ 
రూకతతోను నుండనియెడల రోగికి ర సంభ 
వింపవచ్చును, | 

“డి హైడో స్ట్రిప్టో మయిసికా” సరిపడని వారి 
యందు ఇంజక్షకా ప్రయోగించిన మరుసటి దినము నుం 
డియే శరీరము కందిపోవుట, చర్మవికారము, పోటు, విప 
రీతమయిన లక్షణములు, మూత్రము వెడలకుండుట, విరే 
చనములు, వాంతి, (భాంతి, యిత్యాది లక్షణములు పొడ 
చూపటయు కలదు. కొందరియందు యీ బొత్నధము 
(వయోగింఛిన కొన్ని గంటలకే, కళ్ళు యెజ్ఞిబడుట, ' జెవులు 
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వినుపించక పోవుట, తలదిమ్ము, మెదడునందు పోటు, 
చిత్తభమ, సంధివంటి లక్షణములు మొదలై నవి ఒక్క 
దొర గ్రాటిగాని, కొన్నిగాని, అన్నియుగాని కనిపించు టయు 
“కలదు, 


“పెవిధముగా భొషధము సరిపడని కారణమునలన 
రోగియందు గనుపించెడి అవస్థాది లక్షణములను వైద్యుడు 
వెంటనే గమనించి నిలిపివై చి పె చికిత్సను వెంటనే నిలిపి 
వెచి, జొషధదోషము శాంతించుకొరకు “బెనిడ్ధ్రియల్‌” 
వంటి ఇతర జొషధములను (ప్రయోగించి రోగికి విశంతి 
యొసంగుచు కడు జాగరూకతతో కాపాడుట హ్‌ 
యొక్క. బాధ్యతగా నెరుంగవలెను “హై డో ఫ్రప్తా 
మయిసికా” చికిత్స కొన్ని వ్యాధులందు 60 3 వ 120 
రోజుఆవరకు దీర్జ కాల చికిత్స చేయవలసి వచ్చినప్పుడు 
'కొందరికి ఈ బోషధ ప్రయోగమువలన శరీరమున యెట్టి 
వికారాది దోషములు మొదలు గనుపించనప్పటికిని కొంత్ర 
కాలము చికిత్స నడచిన వెనుక మూ(తపిండములందుగాని 
మూతినాళమునందు గాని కొన్ని సంకటములు యేర్చడు 
టకు వారివారి తత్వముల ననుసరించి అవకాశము కలదు 
గాని ఇట్టి పరిస్థితికి అవకాళ మొసంగకుండుటశై రోగి 
యొక్క మూత్రమును కిమపికారము పరీకచేసి అందు 
యేవిధమయినట్టి దోషములు లేవని ఘట్టిసాత్యము లభించి 
నవ్వుడే నె చికిత్స యింకను అవసరమైనంత కొలపరి 
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మితికి పొడగింపవచ్చునేగాని లేనియెడల వెంటనే చికిత్స 
నిలిపి (కొత్తగా మూతీమునందు గనుపించిన దోషము 
లుపశమించు నిమిత్తము, మరియొక్క చికిత్స జేయవలసి 
యుండునను యంశదును వై ద్యసోదరులు మరువరాదు. 


111. కాల్షియం, ఇంజక్ష జా, 
శాండోజ్‌ కంపెనీ వారిది. 
Calcium Sandoz Injection. 
పె ఇంజక్షన్‌ అంపుల్స్‌ నూటికి 10 పర్‌ సెంట్ల 
వంతుల బలముతోను, 20 వంతుల బలముతోను మనకు 
లభించును, 


(ప్రస్తుతము మనకు లభించునట్టి కాల్షియం సంబంధ 
మెన ఇంజక్షన్‌ లందు “శాండోజ్‌ కంపెనీ” వారియొక్క. 
కాల్లి యం అంపుల్‌ ఎ అతి ఉత్తమమైనవిగా యెల్లరిచేతను 
యెంచబడుచున్న వి. దీనితో "సమానముగా పనీచేయ గల 
“కాల్షియం ఇంజక్ష కలను మనదేశమున అనేక కంపిసీలు 
తయారు జేసి మన ర్త ందించుచున్న వి. ఇట్టివాటిని _పైతము 
అనేకులు వొడుచునేయున్నారు. మొత్తముమీద “కాల్షియం 
ఇంజక్ష కా (ప్రయోగ పయోజనములను, చక్కగా గుర్తె 
రిగి చికిత్సలియందు సక్రమముగా వాడగలిగిన, వైద్య 
సోదరులు తప్పక జయముతో రోగిని, ఆరోగ్యవంతునిగా 
చేయగలరనుట, అతిశయోక్తి కానేరదు. 
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వైడ్యసోదరు లీకి)ింద వివరింపబోవు ముఖ్యమైన 
విషయములను, శ్రద్ధతో గమనించి, “కాల్షియం ఇంజక్ష కా” 
వె ద్యవిధానమున మనకెంతటి, ఉపయోగకారియో గుర 
రుంగ గలరు, 


మానవుని శరీర పోషణమునకు ముఖ్యావసర మై 
యుండు పదార్థములందు “కాల్షియం” బాలా ముఖ్యమైన 
పదార్థమని ఎల్లరిచేతను, అంగీకరింప బడుచున్నది. 

శరీరమునందు గల ప్రతి 100 CCo రక్తము - 
నందు, కనీసము 10 M. ౮. ల పరిమాణముగల కాల్షియం 
పదార్ధము గల్లియున్నప్పుడే మానవుడు రోగరహితుడు 
గాను, ఆరోగ్యవంతుడుగాను నుండగల్లుటకు అవకాళ 
మెర్పడుచున్నది. ఇట్టి ముఖ్యపదార్థము "శరీరమున యే 
కారణము చేతనై నను, క్షీణించినప్పుడు, శరీరమున యేదో 
ఒక విధమగు అస స్వస్థత చేకూరక తప్పదు. ళ్‌ 

శరీరమున కాల్షియం పదార్థము క్షీణించుటకు గల 
కారణములను, రెండు విధములు యీ క్రింద తెలియు 
నటుల విభజించి చెప్పవచ్చును. | 


“కాల్షియం” శరీరమున క్షీణించుటకుగల 
మొదటి కారణము, 


l. Ws పదార్థము లోపించిన, ఆహోరపానీ 
యములనే సదా సేవించుచుండ్లుట, 
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2. స్రీ గర్భవతిగా నున్నస్పుడు, కడుపులోని పిం 
డము వృద్ధియగుటకు కావలసిన కాల్షియం (సున్నపు పదా 
రము తల్లీయొక్క- శరీరము నుండీయే' (వ్రయమగు పరి 
స్ధితి యర్చ్పడుటవల్ల గర్భిణీ స్త్రీకి “కాల్షియం లోసము 
యేర్పడుచుండుట సహజము. 

చిన్నపిల్లలు యెదుగునపుడు వారి శరీరవృద్ధికి 
(ఎముక లు, దంతములు వృద్ధికి) కావలసిన కాల్లి యం పదా 
రము, రకాది రసముల నుండి విడబడి, అస్థిభాగములకు 
జెందునట్టి "పరిస్టితియందు సయితము శరీరమునకు కౌల్లి 
యం, అవసరమై యుండును. 

8. రక్తమున కలుగు మార్పులు: ఇట్టి మార్చు 
వయస్పుయొక్క_ పరిపాక్‌ దశల ననుసరించిగాని, శరీర 
పోషణమున కవసరమైన, యితర ధాతు సముదాయము 
యేకారణము చేతనైైనను శరీరమున కీణించినప్పుడు, 
శరీర పోషణము [క్రమ్మప్రకారము జరుగని కారణమువల్ల 
'కాల్షియంనందు కీణదశ యేర్చడునట్టి పరిస్థితి శరీరమున 
కలుగుట సహజము, 

. ఈ మొదలైన కారణములచే గలుగు వ్యాధులం 
దును, కాల్షియం లోపమునందును రోగికి నోటిద్వారా 
“కార్తి యం” సంబంధమైన జొషధములను వాడుటయు, 
యేతత్‌ సంబంధమైన “కాల్షియం” కొషధములకు . తోడుగా 
విటామికా ఆడి సందింధమైన పదార్థము చేరియుండు 
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లాగున చూచి చికిత్స జేయుటయేగాక ఉక్తాల్తి యం” విటా 
మిన్‌ తన సమృద్ధిగ నుండునట్టి, ఆహార పదార్థములనే 
వాడుచు పె చికిత్సే దీర్చ కాలము చేయుటచే రోగియందు,. 
ఆరోగ్యలక్షణ ములు దినదినాభివృద్ధి గాంచుటకు అవకాళ 
మేర్పడును. 

పె దెల్పినట్టి కారణములవల్ల శరీరమున లోపించిన, 
“కాల్షియం” పదార్థమును శరీరమున, యధా(ప్రకారము 
సమౌనమైన స్థితికి చెచ్చుటకై, ఇంజక్ట కా ఇచ్చి శ రీరమున 
కాల్షియం వృద్ధిపరచుటకన్న, ఆహారపానీ యములచేతను 
నోటీద్వారా దీర్గ కాలము [క్రమక్రమముగా “కాల్షియం” జాష 
ధాది పదార్థములను హెచ్చించుచు క9ిమముగా, చికిత్స 
జ్రేయుటవలనీ రోగికి యెంతయు మేలును క్షేమమును 
గలుగును. 

II “కాల్షియం” పదార్ధము శరీరమున క్షీణించుటకు 
రెండవ కారణము. 

1. “యకృత్‌” దోషముల వలనగాని, మూతి 
పిండముల దోషము వలనగాని, శరీరమున యేర్చడునట్టి 
వివిధ న. శర్తీకమున కాల్షియం క్షీణించుట, 

2. పుఫఘుసములందు యేర్చడు. వ్యాధులు, ఆహార 
క జనించు వ్యాధులు, నంజు, వాపు, శరీరము 
మొద్దుబారుట యిత్యాది అనేక రుగ్మతలనలన శరీరమున 
కాల్షియం కీణించుటి! 
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తీ. తత్వమునకు సరిపడని ఆహారపానీయములు ' 
సదా వాడుటచేతను శరీరమున గల “కాల్లీయం” పదార్థ 
మును నాశనము చేయునట్టి, జొషధీక్షొరములు సేవించుట 
చేతను, ఆపహారకోళమునకు అకస్మాత్తుగా యేర్పడిన 
సంకట వికారాది దొషములవల్లను, యెడతెగని యెక్కిచ్ళు 
విడువక బాధించుటవలన గాని, శరీరమున “కాల్షియం” 
క్షీణించుట. 

4 నాగ, వంగ, రజిత రసహేమాది ధాతు దోష 
ములు శరీరమున బీర్హించి యుండి రోగియందు, అసాధా 
రణ పరిస్థితి గన్చించినట్టి సందర్భములందు శరీరమున 
“కాల్షియం” క్షీణించుటచే గలుగునట్టి లక్షణముల నడంచు 
టకును, | 


5. రక్తస్రావము యే కారణముచేతనై న యేర్చడి, 
రక్తకాస, క్షయాది ఆనేక రోగాదులవల్ల శరీరమున కాల్లి 
యం క్షీణించుటచే గలుగునట్టి లకతణముల నడంచుటకును, 

6. “అస్టిక్ష” యాది అనేక కారణములవలన శరీర 
మున యేర్చడునట్టి, అనేక అసాధారణ పరిస్థితుల యం 
దును, చాలినంత “కాల్షియం” శరీరమున లేకపోవుటగాని, 
పుట్టినప్పటి నుండియు అనేక రోగములకు తోడుగా, 
“రిక్కె_ట్సు” వ్యాధికిలోనై బాధపడి, ఆరోగ్య రహిత్త 
ముగా జీవించువ్య క్తికి శరీరమున “కాళ్లి యం” ,క్షీణించు 


అజాత 


టచే క్ర ల్లునట్టి లక్షణముల నడంచుటకును, 
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7. రక్తము శరీరమున యేకారణము చేతనై నను, 
స్వెచ్చగా పిసరింపలేని సరిస్టితులు యేర్చడుటచే సంభవిం 
చెడు అనేక విధములైన రుగ్మతల వలనను, నిస్సత్తువ 
బహుదినములు శరీరమున నిలిచి యా కారణము వలన 
కొన్ని అంగములు చురుకుగా పనిచేయని లోపమువలన, 
శరీరములో క9మ కిమముగా వివిధ లక్షణము లకో 
యేర్పడు రుగ్మతలకు శిధిలమై కీణించినతత్వము, కేజము 
చెడియన్న కాలమున (క్రమముగాగాని అకస్మాత్తుగా 
గాని “కాల్షియం” కీణించుట. 

ఈ మొదలగు కారణములచే కలుగు వ్యాధుల 
నిర్మూలించుటకును, పయికారణములనలన శరీరమున ఏర్ప 
డిన కాల్షియం లోసమును సవరించి రోగికి ఆరోగ్యము 
(పసాదించుటకును, ఇంజక్షన్‌ (పయోగమువలన “కాల్షియం 
శరీరమున (ప్రవేశపెట్టిన వెంటనే, శరీరమున సి వేళించిన 
'కాల్షియంి రక్తాది వివిధాంగముల కు తేజము శక్తిని 
కలిగించి రోగికి కడుశీఘముగా, ఆరోగ్యస్థితికి తెచ్చుటకు 
తోడ్పడును. 

నోటిద్వారా వాడబడిన “కాల్షియం” చికిత్సకం టె, 
కండరములందు, ఇంజక్షణా యిచ్చి చేయబడెడు చికిత్స 
యందు శీఘగుణము గాన్పించుట సహజముగాని, కండ 
రములందు ఇంజక్షన్‌ రూపమున ప్రవేశపెట్టిన కాల్షియం 
కంచెను, ర_క్తనాళముద్వారా ఇంజక్షన్‌ చేసి శరీరమున 
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(ప్రవేళపె పెట్టబడిన “కాల్షియం” అతి శీఘ్రముగా శరీరము 
నకు గుణవిశేషము చూపి, రోగికి ఆరోగ్యము (ప్రసాదిం 
చుట తథ్యము. 


N. 3. కండరములందు చేయబడు “కాల్షియం 
ఇంజక్ష నలు కొంత వ్యవధితో పనిచేసినప్పటికిని కేవలము 
ప్రమాద రహితములు, రక్రనాశమునందు చేయబడు 
“కాల్షియం” ఇంజక్షన్‌లు, క డుశీఘముగా పనిచేయును 
గాని, ఇట్టి చికిత్స పసివారియందు (ర_క్రనాళములు దృఢ 
ముగా వృద్ధికోనివారు) మిక్కిలి కోమల శరీరముతోను, 
బక్క-గాను, సన్నగిలి యుండునట్టి వారియందును చేయుట 
వలన కొన్ని ఇబ్బందులు యేర్చడి రోగికి ప్రమాదము 
గలుగవచ్చును. 


పాతరోగములందు కాల్షియం ఇంజక్షను” దీర్గ 
కాలము యిచ్చుచు చికిత్స చేయవలసివచ్చినప్పుడు ముఖ్య 
ముగా కండర ములందు వాడుపే ఉచితము. పయి ఇంజక్ష 
నుల ఫలితమును శీఘకాలములో పొందవలసిన రోగుల 
కొరకు ర_క్తనాళమునందు, ఇంజక్షను యిచ్చును. ఇట్టి 
చికిత్స కొంతకోలములో ముగించుట మంచిది. 


“కాల్షియం శాండోజ్‌” ఇంజక్ష నులు, వివిధ రోగ 
ములయందు ' వాడవలసిన, వివిధ 'మోతాదులకొరకు వీలుగా 
హెచ్చుతగ్గు బలముతోను, కొద్దీగొప్ఫ పరిమాణముతోను, 
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పై ఇంజక్షనును యీ కంద వివరించిన విధముల తయారు 
జేయబడుచున్న వి. 

1. కాల్షియం బొషధ(దవము నూటికి 10 వంతుల 
బలముతో 10°: సిసి, 5 సిసి, 2 సిసి అంపుల్స్‌ సయితము 
మనకు లభించును. 

ని, కాల్షియం జొషధ దవనము నూటికి 20 
వంతుల బలముతో 10సిసి, 5సిసి ఆంపుల్సు మాత్రము 
లభించును, 

ఇందు మొదట తెల్పియున్నట్టి నూటికి 10 వంతుల 
బలముగల బౌషధ (దవమును కండరములందును, ర _క్తనాళ 
ములయందును, అవసరమునుబట్టి వాడుకొనవచ్చును, 

ఇందు రెండవది నూటికి 20 -వంతుల బలముతో 
గాఢముగా తయారు చేయబడిన, జొషధ [ద్రవమును ర్త 
నాళమునందు మాత్రమే (ప్రయోగించి చికిత్స జేయవలసి 
యుండును. దీనిని కండరములందు వాడినచో మంట, 
బాధ, పోటు యీ మొదలైన అనేక సంకటములు 
సంపా9 ప్పించును. 

“కాల్లి యం ఇంజక్ష కొ” కార రకమముయొక్క.. 
స కాలపరిమితి. 

N. ౨. కండరముల యందుగానిి ర _క్తనాళము 
నందుగాని చేయబడు కాల్షియం ఇంజక క్షకాయొక్క కాల 
పరిమాణము నిట గమనింప్పడు. 
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1. రక్తనాళమునందు ప్రయోగింపబడు ఇంజక్ష కా 
నూటికి 10 "కత బలముకల 'కాల్లి యం దనము" 
10 CC లు 114 నిమిషము మొదలు + సేమిషములవరకు 
నెమ్మదిగా ర క్షనాళములోనికి యెక్కించవలసియుండును. 


2, నూటికి 20 వంతులు బలముగల కాల్షియం 
[ద్రవము 10 (౮౮ లు 8% నిమిషములు మొదలు కనీసము 
గ నిమిషముల కాలమైనను జ్యాగతతో నెమ్మదిగా రక్త 
నాళము ahs యెక్కించవలసి యుండును, 

పై ఇంజక్షకా హాయోగ సమయమున వైద్యుడు 
నిర్లక్ష్యభావముతోమ, పరధ్యానముతోను, అజాగితగా, 
త్వరపడి ఇంజక్ష కా ఇచ్చినచో రోగికి [ప్రమాదము సంభ 
వింపక తప్పదు. 

కండరములందు చేయబడు “కాళ్లి యం ఇంజక్ష జ” 
లోతుగా పిరుదుల కండరములందు, జొ గతగా పియోగిం 
చిన పిదప ఆస్థలమును ఒకటి లేక రెండు నిమిషములు, 
వెద్యుడు తన బొటన వేలితో మర్దించుటచే, బౌషధ(ద్రవము 
సవ్యముగా ప్రసరించి ర శక్రమున వ్యాపించుటకు అవకా 
శము గలుగును. ఇంతకు ప దీనిచే, ఆ స్థలమున గడ్డకట్టు 
టకు గాని, వాచుటకుగాని అవకాశ మేర్చడదు. 

N.B. రోగి, మిక్కిలి అవస్థకోను అలసి నిది 
లేక ఆహారములేక, మిక్కిలి బలహీనుడుగా నున్నప్పు 
గును, కాల్షియం ఇంజక్ష కా రోగియొక్క తత్వమునకు 
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సరిపడు వరకును తగిన పరిస్థితి అదను, వీలు మొదలగు 
యంశములను విచారించి, జాగరూకతతో 'పై ఇంజక్షకా 
పియోగము గావింసవలసి యుండును. రోగి జ్వరము 
తోను, అమితమగు నీరసస్థితియందును, ఉన్న పరిస్థితుల 
యందు ర_క్తనాళము లోనికి చేయబడు ఇంజక్ష కా, “సిన 
దెల్సియన్న ఈ కాలపరిమితికన్న, అతి నిదానముగా (పయో 
గింపవలసి యుండును, 


కాల్షియం శాండోజ్‌ యొక్క (ప్రయోగ 
స్రోయోజనముల వీవర్‌ ము, 


1, అన్ని విధములైన క్షయరోగాదుల యొక్క. 
పాిథమిక ద్వితీయావస్థల యందును, ఈ వ్యాధివలన 
కలుగు ర_క్రస్రావముల నాపుటకును, శస్ర్రచికిత్సాది సమయ 
ములకు పిదప కలిగెడు ర_క్తసానముల నిలుపుట కొర 
కును, కయయందుగల్లు అజీర్ణాతిసార ముల నాపుటకును, 
స్వర్గాది ధాతుకైరములుగల జొషధములు వాడియుండుటచే, 
అవి సరిపడని కారణమున రోగియందు గనిపించు, 
అనేక వికారాది దోషముల బోనడంచుటకును, 


2, శ్వాసకోశ సంబంధముగా జనించు “నిమోనియా” 
వాత శ్లేష్మ జ్వరము, ఊసిరిగొట్టము లందు యేర్చడునట్టి 
శీతవాత రోగములు, దగ్గ, దమ్ము, ఉబ్బసము, గాఢమైన 
దగ్గుపడి శెమవంటి వ్యాధుల బోనణంచుటకును, 
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8, జీర్ణకోశ సంబంధమైన కురుపులను మాన్సుటకు 
అట్టిరో గము సందిగ్ధావస్థలో నుండిగాని, వికటించుటవలన 
గాని యేర్పడునట్టి రక్తస్రావము, తీవిరూపముతో అక 
స్మాత్తుగా సంభవించిన అజీర్ణ వాతాది విరేచనముల నడం 
చుటకును “యక త్‌” త్రభు సంబంధమైన వ్యాధులచే 
చెడిన పరిస్థితివలన, శరీరమున గనుపించునట్టి కొన్ని 
రోగముల ివారించుటకును. 


4. నరముల సంబంధముగాను, కండరముల సంబం 
ధముగాను, అస్థి సంబంధముగాను ప్రా పించు ధనుర్వా 
తము, కండరముల బాధ, చచ్చు, రికెట్సువంటి ఎముకల 
దౌర్బల్యము, (ఇది పసీవారియందు గలుగు చుండును) 
గొంతులో కురుపు, కంఠమాల రోగము మొదలగు వ్యాధుల 
నడంచుటకును, 


ర. తత్వదోషము వలనగాని, ఆహార విహోరాది 
దోషముల వలనగాని సంపా ప్రి పింఛినట్టి ఉబ్బసము, దగ్గు 
దమ్ము ఆయాసము శరీరము వాపు “సరు నంజు పుప్పుస్‌ 
ములయందు నంజు “*సీరములు మొదలైన యితర 
జొషధ చికిత్సలవలన శ రీరమున యేర్పడిన దుష్టతత్వమును 
పోగొట్టుటకును, వాత సంబంధముగా సంపా ప్రి ప్తీంచునట్టి 
కీళ్ళరోగము సంధివాతము తేనెటీగలు కందిరీగలు మొద 
లైనవి కుట్టుటవలన శరీరమీన యేర్చడినట్టి ఆసాధారణ 
స్థితిని అడంచుటకును సొరచేప ఇంగిలాయి మొదలగు 
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చేసలు క రచుటనలనను కొన్ని విధములగు తుప్టెప్పరు 
గులు కరచుటవలనను “భూమిపాపో సాలీడు మొదలగు 
జీవజంతువులు కరచుటవలన శరీరమందు యేర్చడిన 
విషాది దోషములను బాధలను నిర్మూలించుటకును, 


6. రసవిష సువర్ణాది రజిత వంగములచే తయారు 
చేయబడిన బొషధముల్‌ ాప్పెన్సిస్టీ లిక” సల్పనమయిడ్‌ , 
పాషాణ సంబంధమయిన ఇతర బొషధములను వొడుటచే 
శరీరమునకు _అట్టివి సరిపడని వారియందు గనుపి౦చు 
వివిధ రోగలక్షణముల నడంచుటకును. 


7, సాధారణమయిన పరిస్థితితో పా9రంభించిన 
వాంతులు యెడతెగని చాలా కాలము బాధీంచుచు రోగి 
యందు అసాధారణమైన పరిస్థితిని దెచ్చి బాధించునట్టి 
పరిస్థితిని చక్కపరచుటకును గర్భిణీ స్త్రీయొక్క నవమాస 
ములు పూర్తిగా వచ్చునట్టి సమయమున ఆయాసము 
వాంతి (భ్రాంతి మొదలగు “అనేక లక్షణములతో సంపా 
ప్తించు రుగ్మతలను నివారించుట కొరకును గర్భాశయ 
గర్భకోశ సంబంధ వ్యాధులయొక్క- అనేక దళశలయందు 
చేయబడు వివిధ చికిత్సల కొరకును. 


చంటికురుపు రొమ్ముకుంపటి మండె మొదలగు 
రోగములను ఇట్టి పరిస్థితులీయందు సంభవించు రక్త 
పా9వముల సరికట్టుటకును. 
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8. గొంతులోని “టాంసిల్స్‌ో (గ్రంధులు) వాచు 
టచే కలుగు నొప్పి బాధ, యీ కారణములనలన శరీర 
మున గనుపించు యితర సంకటములు “టాంసిల్స్‌” ఉదే 
కించి గాని చిట్లిపోవుట లేక నలిగిపోయి చితుకుటచే సంభ 
వించెడు, రక్త స్రావముల వంటి పరిస్థితిని అపి నివారించు 
టకును, స్వరభంగము స్వర పే పేటిక యందు మంగునప్పుడు 
యేర్చడు నొప్పి కంఠవాతము, (ఈ పరిస్థితులు, అమ్మ 
వారు మొదలగు వ్యాధులు సోకిపోయిన పిదప సంపా 
ప్రించుట సహజము) కొండనాలుక వద్ద వాపు పెరుగుట, 
దేనివలన కలుగు దగ్గు బాధ, కంఠము చచ్చుపడిపోయి, 
అనేక యిబ్బందులు గలుగుట, సె కారణములవల్ల శ్వాస 
కోశములయందును, అసాధారణమయిన పరిస్థితి " యేర్చడి 
బాధించునట్టి అనేక రుగ్మతలను నిర్మూలించుటకొరకును, 


9. కంటిసంబంధమయిన అనేక రుగ్మతల యం 
దును; కంటిపోటు వాపు యెరుపు సీరుకారుట ఒక విధ 
మగు సన్నని పొక్కులు కంటిరెప్పలయందు కనిపించుట. 
నేత్రదోషము కళ్ళకలకలవంటి ఆనేక పరిస్థితుల యం 
దును, శరీరమున కాల్షియం లోపింఛిన కారణముచేత 
నేత్రములయందు యేర్పడునట్టి ఇతర సంకట వ్‌ 
ముల నిర్మూలించుటకును, 


నేత్రములందు పొరలు, బిందువులు మొదలైనవి 
గప్పి యున్నప్పుడు అట్టివాటని తొలగించుటకు చేయబడు 
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నట్టి శస్త్రచికిత్సలకు ముందుగాని, పిదపగాని సంభవించు 
ఉదేికములను, ర _రక్షసా9వములను అరికట్టి నాపుటకు 
కీయాది అనేకరోగములు శరీరమున నిలచి “డాలకాలము 
బాధించుటచే, అట్టి దోషములు కీమకిమముగా నేతిము 
లకు వ్యాపించుటవలన, కళ్ళయందు జనించు వివిధరోగాది 
సంకటముల నడంచుటకును. 


10. చర్మసంబంధమైన వ్యాధులందు గజ్జి కురు 
పులు కరపాణి సరిఫి శరీరమున చర్మములందు రంగు 
మారిపోవుట శరీరమునందు సన్నని పొరలు ఒకొక్క. 
టిగా ఊడిపోవుట (ఇట్టిఏి కౌళ్ళయందు గాని చేతుల 
యందుగాని తరుచుగా సంభవించుచుుండును ) శరీరమున 
కాల్షియం పదార్థము తగ్గిపోవుట వలన రక్రమునందు 
యేర్చడు మార్చువల్ల; చర్మమునందు యేర్చడు యెండు 
గట్టి, భరింపరాని దురద నవ దద్దులు గనుపించుట మొద 
లగు అనేక విధములైన చర్మ వికారరో గముల నడంచు 
టకును, 


11. మూతికోళ సంబంధమైనట్టి వ్యాథులందు 
కీళ్ళయందు నొప్పులేర్చడి, మూత్రమునే శ్వేతధాతువు 
పోవుట (అల్బూమెనోరియా) మూ|త్రమువెంట రక్తము 
(సవించుట మూత్ర పిండములందుగాని మూ(త్రాశ యమున 
గాని యెళ్చడునట్టి బాధ ఇట్టి అనేక రోగములను తొలగిం 
చుటకును, 
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(మూ కాళ యమున గాని మూతపిండములందు 
గాని రాయి సుద్దవంటివి యేర్చడునప్పు డీ ఇంజక్షన్‌ 
యీయక శస్త్ర ఓకిత్సలవంటి యితర సికి్రఆయలు చేయిం 
చుట మంచిది ) 


12. శస్త్రచికిత్సలు యేసంబంధ మైనట్టివిగాని చేయ 
బడిన పిదప యేకారణముచేత నై నను “అప్పుడప్పుడు 
లేక సంతతము స్రవించునట్టి ర క్రసాగవాది అనేకదోషము 
లను తొలగించుట కొరకును, 


18. యెక్కువ భారమితిగల లోహోది ధాతువుల 
యొక్కయు విషసంబంధమైన వాయువుల (గ్యాసెస్‌) 
యొక్కయు బొషధముల యొక్కయు విషదోషాదులు 
శరీరమున చేరి బాధించునట్టి అనేక పరిస్థితులను తొలగిం 
చుట కొరకును. 


14. కాల్షియం (ప్రకరణము, చేతినుండి నాలుక 
వరకు యెట్లు జరుగుచున్నది తెలిసికొనుటకు చేయు |ప్ర కి 
యల యందును యెంతో ఉపయోగపడును, 


పెన వివరింపబడిన విధముగా “కొల్లి యం ఇంజక్ష 
నుబు యే యే వరిస్టితులయందు యెట్లు సంపా ప్తించునట్టి 
రుగ్మతలకు లక్షణములకును యెట్లు ఉపయోగపడునో 
నునము బాగుగా (గహింపగలిగిత్రిమి, 
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పె రుగ్మతలయందు యే రుగ్మతను నివారించుటకు 
ఇంజక్షన్‌ (ప్రయోగము ఎచట ఎంత యాయవలయునను 
విషయమును, ఒక్కొాక్యాటిగా (క్రమప ౧కారము వివరింప 
వలయు నన్నచో ఒక గొప్ప గ్రంథము యగును. యీ 
కారణముచే గలిగిన (గంథవిస్త్ర సరణ ఖీతిచే చదువరులు 
వారివారి అనుభవ విజ్ఞాన విశేషముతో రోగము ననుస 
రించి చికిత్సావిధానమున కవసరమైన కాలపరిమితిని పరి 
స్టితిని యెప్పటిక ప్పుడు పరీక్షించుకొనుచు అవసర మైన 
మైతాదులతో ఛికిత్స చేయవలసి యుండును. గాన సాధా 
రణముగా యెల్లరిచేతను వాడబడునట్టి “కాల్షియం ఇంజ 
క్షకా” మోతాదులను గూర్చి యీ[కింద గమనింపుడు, 


కాలియం ఇంజకకాల మోతాదులు, 
04 04 
పెద్దవారికి వొడబడు మోతాదులు:- 


రోగముల యొక్క సామాన్యదళ యందును దీర్భ 
కాలముగా బాధించునట్టి వ్యాధులయందు “కాల్షియం ఇంజ 
కా” (ప్రయోగింపవలసి వచ్చినచో నూటికి 10 వంతుల 
బలముతో తయారుచేయబడిన “కాల్షియం” బొషధద్భవ 
మును [పతిరోజుగాని రెండురోజుల కొక్క_పర్యాయము 
గాని ఇంతకు మించిగాని 5 ౮౦౮౮ల మొదలు 10౮౮ల 
వరకు పిరుదుల కండరములందు లోతుగా (గుచ్చిగాని 
రక్తనాళముల యందుగాని, ఇంజక్షన్‌ చేయుచు రోగపరి 
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స్టికి ఆదుపులోనికి వచ్చుటకు గమనించి, కొంతకాలము 
చికిత్సబేసీ రోగ నిర్మూలనము గావించవచ్చును. 


రోగముయొక్క. తీ వపరిస్థితి యందును, నూటికి 
20 వంతుల బలముగల “కాలియంో జొషధద౦వమును 
రోజుకు 10 CC మొదలు 20 CC పరిమాణము వరకు 
ర_క్రనాళముద్వారా అఆతినిదానముగా ఇంజక్షన్‌ ప్రయో 
గము చేయవలెను. దీనికి తోడుగా నూటికి 10 వంతుల 
బలముతో తయారు చేయబడిన “కాల్షియం [(ద్రవమూోను 
10 సిసి ల వరకు లోతుగా పిరుదుల కండరములందు 
గుచ్చి ఇంజక్షన్‌ చేయవలసిన పరిస్థితులు సయితము 
కలవు, 

చిన్నవారికి వాడబడు మోతాదులు :- 


రోగిముయొక్క సామాన్య దశయందు, . దీర్హకాల 
ముగా బాధించుచున్నట్టి వ్యాధులకొరకును “కాల్లి యం” 
ఇంజక్ష కా వాడవలసి “వచ్చినచో, నూటికి 10 వంతుల 
బలముతో తయారు చేయబడిన “కాల్షియం” జొషధ (ద్రవ 
మును, పరిస్థితి ననుసరించి 2 సిసి మొదలు 10 సిసిల (ద్రవ 
“మును (పతిరోజుగాని రెండురోజుల కొక్క పర్యాయము 
గానీ, అవసరము ననుసరించియు, వీలునుబట్టియు ర ర్త 
నాళములయందుగాని, లోతుగా పిరుదుల 'కండరముల 
యందుగాని ఇంజక్షను (ప్రయోగము గావించుచు, రోగము 
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యొక్క పరిస్టితి ననుసరించి చికిత్స జేయుచు, రోగి కారో 
గ్యము చేకూర్చవచ్చును. 

రోగముయొక్క.- తీవ్రపరిస్థితులయందును, ముక్యాతీ 
ముఖ్యమైన అవసర పరిస్థితుల యందును, నూటికి 10 వం 
తుల బలముతో తయారుచేయబడిన "కాల్షియం? జొషధ 
[ద్రవము మాతము 2 CCలు మొదలు 5 CC ల పరిమా 
ణము వరకు ర క్రనాశముల యందును లోతుగా పిరుదుల 
కండరములయందును, అవసరము ననుసరించి జాగరూ 
కతతో ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. 

N.B. చిన్నవారికి ర్యక్తనాళములయందు పె బొషధ 
ద9వమును ఇంజక్షకా యీ యవల సి వచ్చినచో, రక్రనాళ 
ములు బాగుగా అభివృద్దిజెంది పెచికిత్సకు తగియున్నవో. 
లేవో బాగుగా పరిశీలించి ఇంజక్ట కా చేయవలసిన బాధ్యత 
వెద్యునియందుండును, గాన ఇట్టి విషయమును సవ్య 
ముగా విచారించక త్వరపడి, పె ప్రయోగము గావించు 
టచే రోగికి కడు [పమాదము సంభవించును. ఈ విషయ 
మును వై ద్యసోదరులు మరువకుందురుగాక యని హెచ్చ 
రిక చేయుచున్నాను. 

ఇందు ముఖ్యముగా నూటికి 20 వంతుల బల 
ముతో తయారు చేయబడు “కాల్షియం” ఇంజక్షకా (ద్రవ 
మును చీన్న మోతాదుకోగాని, పెద్ద ర క్రనాళములందు 
ఇంజిక్షకా చేయుటకు మాతమే, ఉపయోగింస వలసి 
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యుండు నను విషయమును వె ద్యసోదరులు మరువకుండు 
దురుగాక. 


112, “కాల్షియం విక్‌ విటామికా సి, * ఇంజక్షకాలు, 
శాండోజ్‌ కం పనీవారిచే కాల్షియంనందు హు జ చేర్చి 
తయారు చేయబడి డినట్టి "కొత ఇంజక్ష జాలు, 


Calcium Shandoz with Vitamin C. Injections, 


ఈ [గంథమున “కాల్షియం కాండోజ్‌ో ఇంజక్ష కాలి 
యొక్క (ప్రయోగ (ప్రయోజన గుణవి శేషములను గూర్చి 
పాఠకులు చదీవి [గహించియే యున్నారు, అట్టి శక్తివంత 
మగు కాల్షియం ఇంజక్షకా దంవముతో విటామికా సి, 
కొషధ ద్రవమును చేర్చి వాడుటవలన కొన్ని వ్యాధులందు 
యౌ మిశమ చికిత్స కడు జయపీదముగా నుండుటచే 
కొందరు ఉత్తమ వైద్యు లీ విధానముతో వారి బుద్ధి బల 
మును ఉపయోగించి, సంధిగ్ధావస్థలోనున్న కొన్ని వ్యాధు 
లను బాగుచేయుచుండిరి, 


పైపద్దతితో చేయబడు చికిత్సయందు, విటామిన్‌ సి 
జార దవము 'కాల్షియంితోచేర్చిగాని, [పక్యేకముగా గాని 
వీలునుబట్టి చికిత్సాదుల యందు [ప్రయోగించుచుండెడివారు, 


ఇట్లు వైద్యు డీ రెండు బొషధములను, ఒకచోట 
చేర్చిగాని ప్రత్యేకముగా గాన్మి చికిత్స చేయనప్పుడు 
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రసాయనిక శాస్త్రీయమైన కొన్ని ఇబ్బందులు వైద్యులకు 
గాని, రోగికిగాని, కలుగకుండ Sabin బాగుగా 
యోచించి, ఇటీవల శాండోజ్‌ కంపెనీ వారు “పె రెండు 
జిషధ దవములను ఓక గ్రాచోట చేర్చి ఇంబక్షకా కా చికిత్స 
కొరకు యెంతో వీలుగా తయారు జేయబడినట్టి జొషదీ 
రాజమే ఇట ఉదహారింస బడినట్టి కాల్షియం విక్‌ విటా 
మికా సి, ఇంజక్ష కా, 
పై ఇందక్షకా దినమందు గల కాల్లియం తన 
హజమైన గుణో ధీక్యతతో, రోగమును కుదుర్చుచు శరీర 
మున కాల్షియం లోపమును సవరించు కొనుచున్నటులే 
“విటామికా సి, పె జొషధమునకు తోడుగా యీ కింది 
విధమున, ఉపయోగపడును సొయపడుచుండును. 
శరీరమున యేర్చడియుండు యెట్టి జ్వర మైనను, 
శరీరపోషణకు అవసరమైన “విటామికా సి” మొదలగు 
విటామికాొ కటురటములికు హానిచేకూర్చును, ఇట్టి పరిస్థితి 
యందు రోగికి ఒకవిధమగు శ క్రిహీనత యేర్చడి, రోగ 
మును యెదిరించగల కొన్ని శక్తులు శరీరమున నీరసించు 
టచే, రోగము సులక్షణముగా శరీరమున వృద్ధియగుటకు 
అవకాశ మేర్చడును, ఇట్టి పరిస్థితియఎదు “విటామికా ప 
బాషధమును కావలసిన పరిమాణముతో వైద్యుడు రోగితై 
ఫ్రయోగించినప్పుడు, శరీర పోషణమునకు నిత్యావసర 


మ్లుగ్నా నుండునట్టి “విటామిన్‌ సి” లోపించిన కొరతదీరి' 


=i 
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రోగికెంతో మేలు కలుగుటయే గాక, రోగనివారణశై 
వాడబడునట్టి యితర జొషధములు సయితము యధేచ్చగా 
శరీరమున పనిచేయుటకు అనకాశము యెంతేని కలుగును, 


'విటామికా సి,” బొషధ [ప్రయోగమువలన ప్రేగు 
లందు యేర్చ్పడు కురుపులు ర _కసావము, అజీర్ణము జలుబు, 
నీరసస్టితి, జ్వరత్మీవత, అశక్తత, ఆన్లుపి త్తమ, శరీరమున 
సన్ననీ నరములు చిట్లిపోయి "యా ప్రదేశ మున రక్త _ర్హసా౦వము 
కలుగుటగాని ర “కము సెరుకొనిపోయి సీలవర్షముతో 
చర్మమునుండి పై పెక గనుపించుట మొదలగు అనేక లక్షణ 
ములను నిర్మూలించును. 


“విట్రామిక్షా సీ* గర్భవతులకు గలుగు అధికమైన 
శమ ర _|సావము పృపుసమున నీరసము (తాత్కాలిక 
ముగా యేర్చడునట్టిది) మొదలైన, అనేక పరిస్టితులయందు 
అద్భుతముగా పనీజేసీ రోగికి ( ఆరోగ్యము క్ర లీగించును. 


పైన దెల్పినట్టి ఉత్తమ లక్షణములుగల “విటా 
మిన్‌ సి,” బొషధ (దవమును కాల్షియం బొషధదనముతో 
మిళగినముగావించి, తయారు జేయబడినప్పు డీ మిళమ 
జబొషధము వ్యాధులందు యెంత గొప్పగా పనిచేయునో 
వైద్యసోదరులు ఊహింపవచ్చును, ఇట్టి మిశ్రితజొషధము 
ముఖ్యముగా యేయే వ్యాధులపయి యెట్లు వాడబడుచున్నదో 
యీక్రింద తిలకింపుడు.' 


910 ఇంజ క్ట న్‌ గైడ్‌ 
“కాల్షియం విత్‌ విటామికా సీ,” 


కయాది రోగములందు గలుగు జ్వరాది లక్షణ 
ముల నడంచుటకును, అంటుసంబంధమైన కొన్ని వ్యాధులు 
శరీరమున పవేశింఛి నప్పు డా కారణమువలన శరీరము 
నకు యేర్పడునట్టి జ్వరముగాని, జ్వరమునంటి యితర 
లతణములుగాని నడంచుటకును. 


దగుదమ్ము ఉబ్బసములవంటి వ్యాభులందు కఫ 
మును కశ్ళెను శ్వాసనాళముల నుండి తొలగించుటకును, 
తగ్గించుటకును, పాషాణాది యితర ధాతు విషములు శరీర 
మున నిలిచి బాధించునట్టి పరిస్థితుల దొలగించుటకును, 
ర ర్త(స్రావాది పరిస్టితలయందు “అకస్మాత్తుగా కల్లిన నీరస 
స్టితినిగానీ, శక్తినిమించిన కార్యభారమునల్ల శరీరమున 
కొక్కా-లికముగా యేర్పడిన నీరన సస్థితినిగాని, యితర బల 
హీన లక్షణములుగాని, శరీరమున నిలచి అప్పుడప్పుడు 
గాని, యెల్లకాలముగాని బాధించునట్టి అనేక లక్షణముల 
తొలగించుటకును, 

అస్థిభంగము (ఎముకలు విరుగుట ఇట్టి పరిస్థితి 
యందు ఎముకలు కట్టుబడక చాలాకాలము బాధించునట్టి 
పరిస్థితులయందును ఏముకలు వంగి పోవుట ఎముకలందు 
సటుత్వము లేకుండుట శరీరమున ఎముకలు వికటము 
గాను, వంకరగాను పరిణామము జెొందుట, (యెదుగుట) 
దంతములు వకముగను, దోషపూరితముగను వృద్ధి 
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నొందుట యీ మొదలగు అనేక పరిస్థితులను నిర్మూలము 
గావించి రోగికి యెంతో మేలు గూర్చి, ఆరోగ్యమును 
(పసాదించును. 

ముఖ్యముగా యీ బొపధము “కాల్షియం” ఇంజ 
క్షకాలు వాడనలసిన అన్ని రోగముల యందును, అవస 
రము ననుసరించి వాడవచ్చును. 

“కాల్షియం” “విత్‌ విటామిన్‌ సి శాండోజ్‌ ఇంజ 
క్ష కాలు నూటికి 10 వంతులు బలముగల కాల్షియం ద్రవ 
ముతో 200 ౫%. 6. ల “విటామికా సి" [ద్రవమును చేర్చి 
నింపబడిన 5 సిసి ల అంపుల్ఫును 10 సిసి ల అంపుల్సును 
సయితము మనకు లభించును, 


మోతాదు:-చిన్నవారికి 2 సిసి లు మొదలు ర్‌ సీసీ ల 
వరకు [ప్రతిరోజు ఒకటి లేక రెండు ఇంజక్షన్‌ లు తీవమగు 
రోగపరిస్టితులయందు వాడవచ్చును. 

పెద్దవారికి ఈ మొదలు 10 సిసి (ప్రతిరోజు వాడవచ్చును, 

పయి ఇంజక్ష న్‌ చికిత్స (ప్రారంభించిన మొదలు 

మొ త్రము ర మొదలు 10 ఇంజక్ష కాలకు తక్కువలేకుండా 

చికిత్స జేసినప్పుడే రోగికి మేలుకలిగి, ఆరోగ్యము కలు. 
గుట కవకొశము కలదు. 

N.B సె పై ఇంజక్ష కాలు పిరుదుల కండరములందు 
లోతుగా గిచ్చి ఇంజక్ష్‌ కా యీయనలసి యుండును, 


లం ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


అత్యవసరమైన పరిస్టితులయందు ర_క్రనాశములందు తగిన 
వారికి ఇంజక్షకా యాయవచ్చును గాని, ర క్తనాళనునందు 
చేయబడు ఇంజక్షకా కనిసము కి నిమిషములకు తక్కవ 
గాని వ్యవధితో కడునెమ్మదిగా 10 సిసి ల జొషధ ద్రవ 
మును ఇంజ క్షకా చేయవలసి యుండును 


113. విటామిక్షా ష్‌ ఇంజక్ష కా, 
Vitamin ‘A’ Injection. 


పె బొషధ (ద్రవము విటామికా కుటుంబమున 
మొదటిదిగా యెంచబడునట్ట విటామికా “ఎ” పదార్థమని 
పాఠకులు [గహింపవలయును. ఏకైక విటామికా ఇంజ 
క్షన్‌లు సాధారణముగా ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒకొ_క్క. 
"పేరుతో తయారుజేసి మన కందిచ్చుచున్నది. పయిపేరుతో 
మాత్రము |క్రూక్స్‌ కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


శరీర పోషణమునకు నిత్యవసర మైన ఇతర విటా 

మిన్‌లకు వలెనే, విటామిన్‌ “ఏ సయితము శరీరారోగ్య 

మునకు గాను, యెంతేని అవసరమను విషయమును 
-. వైద్యసోదరులు మరువరాడు. 


విటామిన్‌ “ఎ” శరీరమున ఆనేక పరిస్థితులయందు 
తగ్గిపోవుట సహజమే. ఇట్టి పరిస్టితి శరీరమున యేర్చడి 
.నప్పుడు, మానవుని ఆరోగ్యము తప్పక చెడిపోవును. 


'ఇ౦జక్షన్‌ గైడ్‌ 213 


శరీరమున విటామికా *ఎి త గిపోవుటవలనగాని, 
పహాజముగా లోపించి యున్న ప్పుడుగాని, విటామికా “ఎవి 
pare జాషధరూపమున (ప్రయోగించి విటామికా లోప 
మును దీర్పవలసి యుండునుగదా ? ఇందుచే విటామికా *ఎి 
శరీరమున లోపించినప్పుడు సర్వసాధారణముగా. పొడ 
జూపునట్టి వ్యాధి లక్షణములను, విటామికా ఏ ప ప్రయోగ 
ముచే నిర్మూలము గావించుటకు తగిన ఇతర పరిస్థితులను 
యీ [కింద తిలకింపుడు. 


చీకటి పడినవెంటనే నేతిదృష్టియందు ఒక విధ 
మగు లోపము యేర్చడి, ఎ వస్తువుగాని సరిగా కనుపించని 
లోపము కలుగునట్ట ' “రేచీకటి” వ్యాధి లక్షణములను స 
పరచుటకును, ఉలవకాయలు (మూత్రపిండ ములు) పుపు 
ములు (పేగులు (పెద్దవి చిన్నవి) మూూత్రికోళ ns 
గర్భవాతము, శరీరము కృళించుట, కాళ్లు చేతులు ముఖము 
మొదలగు అంగములందును, శరీరము-పె అచ్చటచ్చటను 
ఒకే సమయమునగాని, క౦మముగాగాని వర్గము మారి 
పోవుట, కాలిన చక్కమువలె తయారగుట, “ చర్మము 
“గోనె” పట్టావలె బిరుసుగలిగి సన్నని పొక్కులవలె 
గనుపించుట, కాళ్ళసయినను చేతులపయినను ఆకురాయివలె 
గబుకుయెర్చడి, అందుగల రోమకూపములు బిజ్ఞబిగిసి 
పోవుట వలన రోమములు గుండ్రముగా తిరిగి వుండ 
గట్టుట, రోమకూపములు శధిలమగుట, నేతములందు 
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తెల్లగుడ్డుపై కాలిన పొడలవంటివి గనుపించుట ఈ మొద 
లగు లక్షణములను క డుశీఘ9కాలములో “విటామికా ఎ” 
ఇంజక్షనులను (ప్రయోగించి బాగుచేయవచ్చును, 


._ చిన్నపిల్లలు యెదుగునప్పుడు + రీరపోషణమునకును 
ఆస్టిభాగములకును ముఖ్యముగా దంతములకును మంచి 
శని ప్రసాదించి _పేగులందు జనించు వికారాది రుగ్మత 
లను కురుపులను సయితము మాన్నును, 


గర్భిణీ ప్రీలయందు గలుగు దౌర్బ్చల్యము శరీర 
ముపై పొడచూపు చర్మవికారములను, క్షయ శరీరము 
కంపించుట మొదలగు అనేక దుష్టలక్షణములను చక్క 
జేయును. విటామికా *ఎ' బొషధ ద౦వమును సర్వసాధార 
ణముగా విటామికా డి” తో చేర్చి వాడుటవలన గాని చె 
రెండు జొషధములు ఒకచోట చేర్చి తయారు చేయబడిన, 
ఇతర జొషధములను వీయోగించి గర్భవతి యొక్క 
కడుపులోని శికువు (పిండముయొక్క శరీర వృద్దికిని తల్లి 
యొక్క. శరీరపోషణకును bres పై డి. పదార్థ 
మును లోపించసీయక కాపాడును, & (ప్రసవించిన పిదప 
శిళువుగాని తల్లిగాని యెట్టి బలహీన లక్షణములకు లోను 
గాకుండా కాపాడవచ్చును. 7 


పుట్టినపిల్లలు మూడు నాలుగు సంవత్సరముల వర 
కును అంతకు మించిగాని సదా ఏదో ఒక వ్యాధియో 
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బాధయో కలుగుచు మిక్కిలి సన్నగిలి, అజీర్ణము, కడుపు 
నొప్పి వక దంతములు ఎముకలయందు మిక్కిలి బల 
హీనత కలుగుటకు మూలకారణమైన విటామిన్‌ “ఏ లోప 
మును దీనితో యేకీభవించగల, యితర విటామికా సము 
దాయమును చేర్చిగాని, చికిత్స జేయుట వలన పైన వివ 
రింపబడిన సంకట పరిస్థితులు చితముగా నశించి రోగి 
ఆరోగ్యముతో నుండుటకు యెంతేని అవకాశమొసంగును, 


“నిటామికా ఎ” బొషధ [దవము 1CC8 100,000 
ఒక లక్ష అంతర్జాతీయ యూనిట్ల బలముతో తయారు 
జేయబడిన 1 CC అంపుల్సు మనకు లభించును. 


సై ఇంజక్షకా [దవ్యమును 1CC వరకు లోతుగా 
చర్మము కిందగాని, కండరములయందుగాని ఇంజక్ట కొ 
చేయుచు కష్టసాధ్యమైన రుగ్మతలందు వారమునకు ఒకటి 
లేక రెండు పరియాయములు వాడుచుండవలెను. రోగి 
యొక ఆరోగ్యవృద్ధి ననుసరించి, _పె చికిత్స 6 మొదలు 
10 వారములవరకు 7 రోజులకొక్కు ఇంజక్ష జా చొప్పున 
ప్రయాగించుచు దీర్హకాలము చికిత్స చేయవలసియుండును, 


“పె చికిత్సా సందర్భమున వీటామికా “ఎ పదార్థము 
మానవుని శరీరపోషణమునకు నిత్యావసరమైన (11) అంత 
ర్రాతీయ యూనిట్ల పరిమాణమును యిట తిలకింప్పడు. . 

యెదుగునట్టి పిల్లల శరరపోషణమునక్రై (పతిరోజు 
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1,500 మొదలు 4,500 (1౪) అంతర్జాతీయ యూనిట్ల *విటా 
మిక ఏ పదార్థము అవసరిమై యుండును, 
పెద్దవారికొఠకు 5,000 మొదలు 8,000 (10) అంత 
ర్లాతీయ యూనిట్ల విటామికా “ఎ” పదార్థము అవసరము, 
పె నిటామికా పదార్ధము చికిత్సా సమయమున 
2,00, 000 (1౮1) అంతర్జాతీయ యూనిట్లవరకు ప్రతిదినము 
(పయాగింస వలసిన పరిస్థితులు యెన్నేనిగలవు. 


N. ౨. కొన్ని సందర్భముల ననుసరించి విటా 
మికా “ఎ” పదార్థముతో విటామికా 'డి పదార్ధము చేరి 
యుండునట్టి, యతర జొషధ ద్భోవములు సయితము సరి, 
స్టితిని గుర్తెరిగి వాడుటవలన రోగికి యెంతో మేలు 
చేకూర్చును. 


114. విటామికా “బి 12 ఇంజక్షన్‌. 
Vitamin ‘B’ 12 Injection. 

విటామికా కుటుంబమునకు జెందిన పై విటామికా 
ఇంజక్షణా ద్ర వమును, ఒక్కొక్క కం -పెనీ ఒక్కక్క 
"పేరుతో తయారు జేయుచుండును, 

ఉదాహారణకు *అనాకోబిజో (Anacobin) అను 
“పేరుతో వి.డి. హెర్‌. (1. లేరే. )క0 పెసివారు “రూ (బమిన్‌” 
(Rubramin) అనుపేరుకో War (Squib) కంపెనీ 
వారు “మోకావిణో అను పేరుతో గాకో*, కంపెనీవారును 
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యీ విధముగనే అనేక కంపెనీలు, అనేక పేర్లతో పె 
విటామిను దవమును ఇంజక్ష న్‌ [పయోగములకు తగిన 
రీతిని తయారుజేసి మన కందించుచున్నారు. 


పె విధముగా తయారు చేయబడినట్టి “విటామిజా” 
బొషధ [ద్రవము 1౮6౪ యందు 15 మొదలు 20; 80; 50; 100 
మైక్రోగ్రాముల (Micrograms) శక్తి యుండులాగున 
తయారు చేయబడిన 1C అంపుల్సు మనకు లభించును, 


మానవునికి సంభవించునట్టి వివిధ రోగములవలన 
రోగికి సహజముగా ర కము తగ్గిపోయి బలహీనత యేర్ప 
డుట యెల్లరు యెరిగిన విషయమే. ఇట్లు రోగకాలమున 
తగ్గిపోయిన రక్తమును బలమును, రోగము పూర్తిగా 
నిమ్మళించిన పిదప క్రమక్రమముగా వృద్ధియగుచు, గోలు 
పోయిన శక్తిని మరల ('ప్రనాదించునట్టి భ్‌ కి సహజముగా 
(పకృతి సిద్ధముగా) దేహమునందు యేర్పడుట ధర్మము. 


ఒకొక్క. పరిస్థితియందు ఒక్కొక్కరికి యేదేని 
వ్యాధి సంభవించి పూర్తిగా రోగము నిమ్మళించినను 
రోగకాలమున కోలుపోయిన రకమ బలము మరల 
శరీరమున కనుపించక (వృద్ధికాక) యుండుట మనము 
యనేకులయందు గాంచుచున్నాము. దీనికై ముఖ్యముగా 
విచారించినచో శరీరమున మొదట తగ్గిపోయిన ర్పక్షము, 
శరీరమున సకాలములో సవ్యముగా వృద్ధికాకుండుటయే 
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యని రోగియొక్క లక్షణములను బట్టి ప్రతి వైద్యుడును 
(గహింపగలడు, 

“పెన దెల్పినట్టి పరిస్థితిని చక్కపరచుటకు సాధార 
ణముగా “లివర్‌ యెక్‌ సాక” వంటి ఇంజక్షనులు వాడుట 
ఆచారమే ! ఇట్టి “లివర్‌ యొక్‌ స్రా9క్టుో ఇంజక్ష కాలు పెక్కు 
ప్రయోగించి నప్పటికిని కొనరానట్టి సుగుణము ఒక్క 
విటామికా బి, 12 ఇంజక్షన్‌ ప్రయోగించి నంతనే గలుగు 
చున్నది. దీనిని దృష్టాంతరముగా ఒక్క టన్ను తూకము 
గల “లివర్‌” మేక మొడలగు జంతువుల యకృత్‌నుండి 
సం|గహింసబడిన రసాయనమునందు, 20 మిలిగా్రాముల 
విటామిన్‌ వి 12 కంచె యధికమైన శ క్తిలేదని నిరూ 
పింపబడుచున్నది. దీనినిబట్టి విచారించగా విటామికా వి, 
12 యొక్క శక్తి యెంతయో మనము గ్రహింప గలుగు 
చున్నాము. 

ఇంతటి శ ల విటామిన్‌ బి 12 జొషధ 
(దవమును యిటీనల “స్టప్రామైసికా” తయారు జేయ 
బడునట్టి నవనీత పదార్థము నుండియే కనిపెట్టి తయారు 
జేయబడుచున్న దను విషయమును పాఠకులు కై ప్టియుంచు 
కొనుట అవసరము. 

విటామిన్‌ బి, 12 ఇంజక్షన్‌ దినమును, “లివర్‌ 
యెక్‌ స్ట్రొక్టో వాడుట, అవసరమైన పతి రోగ లక్షణ 
మునకును వాడవచ్చును, ఇంతియేగాక “లివర్‌ యెక్‌ 
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స్ట్రాప్ట” ఇంజక్షకాలు వాడుటవలన శ రీరమునకు సరిపడక 
యితర వికారాది లక్షణములతో దాధసడునట్టి రోగుల కీ 
విటామిన్‌ బి, 12 ఇంజక్షణా చికిత్స యెంతయో సౌఖ్య 
మును, ఆరోగ్యమును చేకూర్చుననుటలో సందియములేదు, 


పాండురోగముయొక్క అనేక దళలందు దీనిని 
(పయోగించుట వలన రోగి శరీరమున కడు శీ ఘకాలములో 
రకాణువుల నృద్ధి హెచ్చి, వెంటనే ఆరోగ్యమును ప్రసా 
దించును, 

బలహీనురాలుగానున్న స్త్రీ గర్భము ధరించుటవలన 
మరికొంత బలహీనత అధికమై శరీరమున ర రక్తము తగ్గి 
పోయి చూచుటకు పాండురో గినలె గనుపించుచు, దిన 
దినము అశ కత అధికమగుచున్నట్టి పరిస్థితియందు ఈ 
ఇంజక్షకా 15 క్‌ మై|కో(గాములు మొదలు 100 మైకోగా) 
ముల లా క్రివరకు చేరియుం డునట్టి 1 ౮౯ జొషధ ద్రవ 
మును, లోతుగా చర్మముకిందగాని, కండరములయందు 
గాని, వారమునకు ఒకటి లేక రెండు ఇంజక్ష కాలు చేయుచు 
చికిత్సా కాలసదిమితి 4 మొదలు 5 వారఘులవరకు సయి 
తము ఫొడిగించనలసిన పరిస్థితులు యెన్నేని కలవు. 


అతిసారము యెండచేడిమి వలనగాని, అజీర్ణ 
వాతము వలన గాని యేర్చడి బాధీంచునట్టి పరిస్థితుల 
యందు 1౮౮ జొషధ |ద్రవమునకు 15 మొదలు 100 మైక్రో 
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గా్గముల వరకుగాని యింతకు మించిన శక్తిగల బొషధ 
ద్రవమునుగాని ఇంజక్ష కొ యిచ్చి అవసరము, వయస్సు, 
రోగలక్షణము, యీ 'మ్పెదలగు పరిస్థితులను బాగుగా విచా 
రించి, ఒకటి లేక రా చకిత్సజేసి, (బె పరి 
స్థితిని చక్క-పరచ వచ్చును. పై వ్యాధులందు, ఒక్క 
ఇంజక్షన్‌ (ప్రయోగించి నంతనే కొందరికి స్వస్థత కలుగ 
వచ్చును. ఇట్టి పరిస్థితియందు రోగిని బాగుగా “పరీక్షించి, 
అవసరమని “తోచినదో రెండవ మోతాదు పియోగించ 
వచ్చును, లేనియెడల మొదటి మోతాదుతో చికిత్స ముగించి 
నట్టి పరిస్థితు లెన్నేని కలవు, 


శరీరమున యేర్పడిన ర క్షహీనత వరీన పేగు 
లందు శక్తి క్షీణించి యేర్చడునట్టి సళ్ళ విరేచనములు, 
నాలుకవాప్ప, నాలుక శెల్లబారిపోవుట, కంటిరెప్పలు విప్పి 
చూచినప్పుడు మిక్కిలి రక్తహీనత గనుపించుట, శ్వేత 
(పదరము బుతురకాశయ గర్భాశయ  వ్యాధులనలన 
చాలాకాలము బాధపడి, అట్టి లక్షణములు, వ్యాధి కొంత 
వరకుగాని, పూరర్తిగాగాని నిమ్మళించినప్పటికిని శరీర 
మున రక్తహీనతచే పాలిపోయి గనుపించునట్టి వ్యాధు 
లందును '10C క 16 మొదలు 100 మైక్రోగ్రాముల శ క్రి 
వరకుగల ఈ బొషధ (ద్రవమును 1 CC వరకు, లోతుగ' 
చర్మము|క్రింద గాని, కండరములందచుగాని, వారమునకు 
ఒకటి లేక రెండు ఇంజక్షకాలు ప్రయోగించుచు, అవసర 


ఇ౦జక్షన్‌ గైడ్‌ 221 


మును బట్టి 4 లేక 5 వారముల వరకు చికిత్స జేయవలసి 
నట్టి పరిస్థితు లెన్నేని కలవ, 


పక పూర్వము మనకు లభించుచుండెడు విటా 
మికా వి, తరగతికి జెందిన బి 1, 2 వి 6 వరకే చేర్పదిడు 
చుండెను గాని ఇప్పుడు బి, 12 సయితము చేర్చి తయారు 
చేయబడుచుండుటచే పె జబొషధము ద్విగుణీకృతముగా 
పనిజేయుటకు అవకాశ 'మేర్చడినది. 

N.B. వైద్యసోదరులు విటామికా బి, కాంప్లక్స్‌ 
ఇంజక్షన్‌ రూపమున ఫియోగించుటకు పూర్వ మీ బొష 
ధము తయారు చేయబడిన కంపెనీచే ర_క్తనాళములయందు 
[సయోగించుటకుగాని కండరములందు ప్రయోగించుటక్రు 
గాని యొసంగబడిన సలహాను (అనుమకిన్సి ఇంజక్షకా 
సెప్టిపె బాగుగా పరిశీలించిన పిదస ఇంజక్ష న్‌ చికీత్సా 
కార్యక్రమము నడుపవలసి యుండునను విషయమును 
మరువకుందురు గాక. 

115. హోడి9నాల్‌ ఇంజక్షకా. 
Hydrenol Injection. 

సె పేరుతో జి, లుకౌటోస్‌ కంపెసీవారిచే తయారు 
జేయబడు ఉంజక్షన్‌లు 2 CC లతో,నింపబడిన అంపుల్సు 
మనకు లభించుచున్న వి. 

ఆజీర్ణవాతము, అజీర్ణ విరేచనములు నివారించుట 
కును అజీర్ణాతిసారమువలన" కడుపులోని “పేేవులందు 
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సున్నితమైన పొరలకు శమ రాపిడి మొదలై నవి యేర్చడి 
ఒక విధమగు మచ్చలు మొదలగు నట్టి బ్ర ఎముక జనిం 
చుట; గుజ్జునని చప్పుడు చేయట, వాంతి, నొప్పి (పేగు 
లందు సంకటము) కొన్ని సమయ ములందు విరేచనము 
ద్వారా బంకవంటి జిగట పదార్థము పడుట యిట్టి లక్షణ 
ములను నిలుపుటకును. 

ఎండ వేడిమి వలనగాని, మెఫాయిడ్‌ మొదలగు 
(అం|త్రిక జ్వరాదుల యందును) “వ్యాధులకు పూర్వము 
సంప్రొ ప్రి పించునట్ట అతిసార విరేచనములను గర్భశూల 
అన్నకోళ మునందు సంభవించు వికారములును *“గహణీో 
సం[గహణి మొదలగు లక్షణములకు పూర్వమును కొన్ని 
స్థితులయందు పిదపయును, యూ ఇంజక్షన్‌ లను ప్రయో 
గేంచి రోగిని కాపాడుచు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యమును 
(పసాదించుటకును. 

కొన్ని విధములై న అంటురోగములు సోకుటవలన 
రోగియందు అతిసారము, కడుపునొప్పి సంకటము మొద 
లగు అనేక లక్షణములు గలుగుట సహజము. ఇట్ట పరి 
స్థితులను, నివారించుట కొరకును, 


పిల్లలకు సంభవ్షించునట్టి ఆకుపచ్చని విరేచనములు, 
(కిసరు) అజీర్ణ లక్షణములు అంతిముల యందు కలుగు 
వికొరాది దోషములు బంక నొప్పి మొదలై న సంకటములు 
నివారించుట కొధకును. 
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పై ఇంజక్షకా ఆంపుల్సు అవసరమైన కొన్ని పరి 
స్థితలయందు నోటీద్వారా త్రాగించుటకును. 
కొన్ని సమయములందు పరిస్టితి ననుసరించి) 
లోతుగా చర్మము క్రింద ఇంజక్షకా చేయుటకును. ఉప 
యోగపడును, 


మోతాదు :____ 

సాధారణమైన రోగ పరిస్టితులయందు వయస్సు 
బలము మొదలగు అంశముల ననుసరించి "పెద్దవారికి (పతి 
రోజుగాని, రోజుమార్చి లేక రోజుగాని అపరతకు మించిన 
వ్యవధితోగాని చర్మముకిింద లోతుగా 2 C౮ లు ఇంజ 
క్షను చేయవలసి యుండును. 

చిన్నవారికి వయస్సు బలము పరిస్థితి మొదలగు 
అంశముల ననుసరించి రోజువిడచి రోజు 1 CC మొదలు 
2 CCల వరకు పె జొషధమును చర్మముక్రింద ఇంజక్ష జా 
చేయుచు రోగిని (ప్రతిరోజు పరీక్షించుచు వ్యాధి తగ్గుచున్న 
టుల సరియగు సాక్ష్యములు గనుపించినప్పుడు చికిత్సను 
ఫొడిగించుట ఉచితము. 


N.B. రోగకాలమున అజీర్ణ మగు పదార్థములుగాని 
మసాలాదవ్యములు కారము నిషావస్తువులవంటి పదార్థ 
ములు వాడక, సాధారణముగా జీర్ణమగునట్టి (ద్రవపదార్థము 
లనే వాడుట ఉచితము, 


లలి ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


116. గూకాల్‌ డై కా ఇంజక్షకా, 
Glucaldin Injection, 

వె ఇంజక్షకా అంపుల్సు గూకోనేట్‌ లీమిెగ్‌ 
కలక త్తా కంపెనీవారు తయారుజేసి మన కందిచ్చుచున్నారు, 
ఈ ఇంజక్ష కా వొడుటవలన పసుపురంగు చీముతో బాధించు 
నట్టి అంటువ్యాధులు, గడ్డలు, కురుపులు, గజ్జి, చీడ, దళ 
సరి గల చర్మము క్రింద పుట్టునది పెక్కు కురుపులు శరీర 
మున బయల్వెడలి బాధించునట్టి వ్యాధి నడంచుటకును 
సరిఫి చర్మము.పైె సన్నగా కురుపుల సమూహము బయళల్వె 
డలి బాధించునట్టి వ్యాధులేగాక అనేక వికార వర్ణముల 
తోను లక్షణములతో సంప్రా ప్తించు సెక్కు చర్మరోగము 
లను నివారించుటకును, 

వాత సంబంధముగా శరీరమును బాధించునట్టి రుగ్మ 
తలయందు మోకాళ్ళ కలకలు మొండికిబడిన కిళ్ళవాతము 
పక్షవాతము వీపు నడుము (కటి) మొదలగు వాతవ్యాధుల 
యందును నరముల పట్లు కీళ్ళ కలకలు మొదలగు లక్షణ 
ముల నివారించును, 

సాధారణమైన దగ్గు పడిశము రొంప శీతవాత 
జ్వరము గొంతులో గురక దగ్గు మొదలగు లక్షణములతో 
సంపా పించు శ్వాసకోశ సంబదంధమెన రుగ్మతలు మొద 
లగు వ్యాధులేగాక “అయోడై న్‌ (ప్రయోగమువలన ఉపళ 
మించు నట్టి అన్ని వ్యాధుల కొరకును వాడి ఛికిత్స 
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జేయుట వలన రోగికి మంచి ఆరోగ్యమును ప్రసాదించ 
వచ్చును, 

“గ్లూకాల్‌ డైన” ఇంజక్షకా |దనముతో నింపబడిన 
2 CC ఆంపుల్సు మొదలు $§ ౮౮ అంపుల్పు వరకును 
మనకు లభించును. 


పై బొషధ దొవమును రోగబలము అవసరము 
మొదలగు పరిస్థితుల ననుసరించి పెద్దవారికి 2 ౮౮ లు 
మొదలు 6 0లిల వరకు లోతుగా కండరముల యందు 
ఇంజక్షకా చేయుచు చికిత్స అవసరమైనంత కాలము వార 
మునకు ఒకటి లేక రెండు పర్యాయములు మాత్రమే ఇంజ 
క్ష కా చేయుట ఉచితము. 


చిన్నపిల్లల కొరకు 8 మొదలు నాలుగు సంవత్స 
రముల వరకు 146౮ వరకును 4 మొదలు 7 సంవత్సర 
ముల వరకును అవసరము ననుసరించి 1 CC వరకును 8 
మొదలు 22 సంవత్సరముల వరకును 1€CC మొదలు ఆన 
సరమును బట్ట 1400 హెచ్చించుచు 2 CC ల వరకును 
రోధలక్షణముల ననుసరించి రోగిని పితిరోజు వరీకిం 
చుచు చికిత్స చేయట అవసరము. 


౨. పై బొషధము “అయోడైను"తో గ్లూకోస్‌ 
సంబంధమైన దంవపదార్థ ము చేర్చియుండుటచే “అయో 
డెను” యొక్క ఉదృతము ఆంతగా గనుపించదు. అయి 
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నను చికిత్సకాలమున వైద్యుడు అపమత్తతతో జాగరూ 
కడై చికిత్స చేయవలసి యుండును. 


“గూకాల్‌ డై కా ఇంజక్షను” అంప వలెనే గుణా 
ధిక్యత గల ఇంజిక్ష। క అంపుల్సును “గూకో అయోడై నో 
అను పేరుతో యాస్టు ఇండియా ఫార్మాటికల్‌ కం' 'పెసీ 
కలక త్రావారిచే మనదేశమున తయారు చేయబడుచున్న వి. 
"పైబాషధము 2 CCలు మొదలు 6 ౮౮ ల వరకు నింప 
బడిన అంపుల్సు సయితము లభించును, 


117. నొవాల్‌ జికా ఇంజక్షకా, 


Novalgin Injection. 


సె ఇంజక్ష కా అంపుల్సు “బెయర్‌” (Bayer) 
కంపెనీ జర్మనీవారిచే మొదట తయారు చేయబడెను గాని 
హాస్తుతయు మరియొక జర్మనీ కంపెనీ వీటిని తయారు 
చేయుచున్నది. ఈ ఇంజక్షన్‌ అంపుల్సును (ప్రస్తుతము 
మనదేశమున, ఇండో ఏజన్సీస్‌ మదా్రాసువారు అన్ని పట్ట 
ణములకు సప్రయి చేయుచున్నారు. 


“నావాల్‌ జికా" ఇంజక్షను యొక్క. అవసరము 
ప్రతి వైద్యుడు శతెలిసికొని”యుండుటచే తాత్కాలికముగా . 
బాధించు అనేక రోగసంకేటములను సులభముగా తొల 
డించి. యెల్లరక సాయపడుటకు వీలుకలుగును, 
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మానవుని యొక్క ఆహార విహారములందును, 
దేశ కాల పరిస్థితుల ననుసరించి వాతానరణమున కలుగు 
మార్చులవల్లను శరీరమున తాత్కాలికముగా యేదో ఒక 
విధమగు మార్పు కలుగుచుండును. ఈ విధముగా శరీర 
తత్వమున పై కారణముల వలన సంభవించు వివిధ లక్ష 
'ణములందు ముఖ్యముగా మనము గమనించగల లక్షణ 
ములను యీ[కింద గమనింపుడు. 


“తలనొప్పి” - దగ్గు పడిశము వలనగానీ అమిత 
మైన వేడీ వలనగాని యేదేని ఒక రోగము శరీరమున 
(ప్రవేశించుటచే తత్వమున అకస్మాత్తుగా యేర్పడిన మార్చు 
అసాధారణ పరిస్థితుల వలనగాని యేర్చడుట సహజము. 
ఇట్టి పరిస్థితి యందు “వావాల్‌ జికా ఇంజక్షనును పయో 
గించి పై లక్షణమును నివారించుటయేగాక యా లక్షణ 
మునకు పిదప శరీరమున పొడజూప గల అనేక రోగ 


లక్షణములను సయితము అరిక ట్టుటకు ఉపయోగపడును. 


పె విధముగనే అకస్మాత్తుగా తత్వమున యేర్చ 
డిన మార్చువలన గాని ఆహార విహార దోషముల వలన 
గాని సంభవించిన కడుపునొప్పి, మేహవాతము కీళ్ళ 
నొప్పులు శ్లేష్మ వాతము కండరములందు యేర్చడిన 
వణుకు బాధ వేదన దగ్గుపడిశము, విషజ్వురాది రోగము 
అతో పొడచూపు అసాధారణ లక్షణములందు బాధతో 
గూడిన అనేక సంకటముల నడంచుటకునుం 
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బుతుశూల, నరముల వాతము, నరములుగుంజుట, 
వెన్నెముక నొప్పి, నడుమునొప్పి, మొదలగు లక్షణముల 
నడంచుటకును. 

పృుపుసములకు సంబంధించిన అసాధారణమైన పరి 
స్థితి కయాది రోగములయొక్క [పారంభదశయందు గను 
పించు బాధాది లక్షణములు నివారించుటకును, 


కొన్ని అంటువ్యాధులు సోకినప్పుడే యేదో ఒక 
విధమగు వేదన శరీరమున జనించి ఇట్టి బాధలచే రోగికి 
యేర్పడిన అస్థిమిత స్థితిని తోలగించి బాధలను వుసళ 
మింప జేయుటకును. 


ఆమవాతము కండరముల వణుకు అదరు పోటు 
యీ మొదలై న బాధల నడంచుటకును “నొవాల్‌ జికా” ఇంజ 
క్షా యంతయో ఉపయోగపడును. 

ముఖ్యముగా సయిఇంజక్ష కా చేయగల పనినిగూర్చి 
క్లుప్తముగా చెప్పవలయునన్న అకస్మాత్తుగా శరీరమున 
జనించిన అనేక బాధాది లక్షణములను తాత్కాలిక ముగా 
అరికట్టుటకు దీనికి మించిన జొషధము మరియొకటి లె 
దనియె చెప్పవచ్చును. 


మోతాదులు := 


“నావాల్‌ జికా” ఇంజక్ష జా దంవముతో నింసబడీన 
2 CC అంపుల్ఫు మనకు లభించును. 
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పె బొషధ (ద్రవమును బాధయొక్క ఉదృతమును 
వయస్సు పరిస్థితి ననుసరించి 106 మొదలు 200ల వరకు 
పితిరోజు రెండు మొదలు మూడు ఇంజక్ష కాల వరకు 
చర్మము |క్రిందగాని కండరములందుగాని ఇచ్చుచు చికిత్స 
కాలపరిమితి రెండు మొదలు నాలుగు: రోజులతో ముగిం 
చుట మంచిది. 


బాధ భరింపరానిదై అట్టి బాధచే రోగియందు యే 
దేని గొప్ప మార్చుగలిగి- పిమాదము సయితము సంభ 
వించునను భయము యెర్పడినప్పుడును తగిన కారణము 
యేదేని వై ద్యునకు గనుపించినప్పుడును పై బొషధమును 
5 CC పరిమాణము వరకు రోజున కొక. ఇంజక్ష కా 
యీయవచ్చును. గాని ఇట్టి పరిస్టితియందు రోగియొక డే 
గుండెబలము శరీర పటుత్వము నొడీగతి ఇట్టి అనేక లక్షణ 
ములయొక్క_ స్థితిగతులను చక్కగా గ్రహించి పిదప 
పె పరిమాణముగల మోతాదు [పసయోగింపవలసియుండును, 


రక్తనాళ సంబంధ మైనట్టియు కండరముల సంబంధ 
మైనట్టియు  రుగ్మతలయందును అక స్మాత్తుగా సంభవించెడు 
ఉద్రేక పూరితములై న కొన్ని జ్వరాదులు ఉదృతము నరి 
కట్టి రోగము నవరోధించుటకు 0.5 0౮ బొషధ (ద్రవముతో 
చికిత్సను పారంభించి ఒక్కరోజునకు ఒకటి లేక రెండు 
ఇంజక్ష కాలను మించనీయక ర _క్తనాళములందు ఇంజక్ష కా 
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(ప్రయోగము గావించుచు టె మోతాదును 1 CC మొదలు 
2 CC వరకు హెచ్చించి రెండు మూడు రోజులలో చికిత్సను 
ముగించుట ఉచితము. 


పె విధముగా ర_క్తనాళమునందు జేయబడిన ఇంజ 
క్షజా కొంత నిదానముగను జొగరూకతతోను చేయవలసి 
యుండును. 


N.B. “నొవాల్‌ జికా” ఇంజక్షన్‌ చికిత్స అప్పటి 
కప్పుడు తాత్కాలికముగా సంభవించిన బాధాది అవస్థల 
తొలగించుటకు వుపయోగపడును గాని పాతరోగముల 
కొరకుగాని దీర్చకాల చికిత్స కొరకుగాని దినిని ప్రయో 
గించిన ప్రయోజనము గనుపించక పోవుటయేగాక పెద్ద 
మోతాదుతో దీర్చృకొల చికిత్స జేసినయెడల ప్రమాదము 
సయితము కలుగవచ్చును, 


భరింపరాని బాధతో [ప్రారంభించిన కొన్ని రోగ 
ములను, లక్షణములను “నొవాల్‌ జికా” ఇంజక్ష న్‌ (పయో 
గముచే అరికట్టి, బాధను కొంత శాంతింపజేసి రోగిని 
బాగుగా పరీక్షించి రోగకారణమును చక్కగా గుర్తెరిగి 
ఆయా రోగపరిస్టితులకు అనువైన ఇతర జొషధ చికిత్స 
జేసికొనుటకు పై ఇంజక్ష కా యేంతో ఉపయోగపడగలదు. 


తాత్మా_లి కోదేేకముతో సంభవించెడు అనేక 
రుగ్భుతలను ఆరికట్టగల “నొవాల్‌ జిజా” ఇంజక్ష కా (ప్రతి 
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వైద్యుడును వద్ద నుంచుకొనుటచే అనేక వరిస్థితులయందు 
చేదోడుగా ఉపయోగించుకొన వీలు కలుగుచున్నది. 


118. లాకార్‌ నాల్‌ ఇంజక్ష కా, 
Lacarnol Injection. 


హకెస్టు జర్మనీ కంపెనీవారిేచే తయారు చేయ 
బడు “లాకార్‌ నాల్‌” ఇంజక్షజాలు మనదేశ మున “ఇండో 
ఏజస్సీస్‌” లిమిటెడ్‌ మదరాసు కంపెనీవారు అన్ని పట్టణ 
ములకు నవ్లయి చేయుచున్నారు. 
పె బొషధ (దవముతో నింపబడిన 1 ౮౦౮ అంపు 
ల్సులు మనకు లభించుచున్నవి. ఇట్టి వాటి ప్రయోగము 
వలన యీ [క్రింద వివరింపబడిన రోగముల సులభముగా 
నిర్మూలము గావించవచ్చును, 
రొమ్మునొప్పి అకస్మాత్తుగా సంభవించి రోగి 
భరింపరాని బాధతో శ9మపడుట, ఇట్టి పరిస్థితియందు 
రోగి ఒక్కొక్క సమయమున తెలివితస్పుట యట్టి 
ఆనేక లకణములతో వా9రంభించు భయంకరమగు వ్యాధి. 


ఈ వ్యాధికి మూలకారణము విచారించగా హృదయ 
నాళములందు ముఖ్యమైన ఒక గొట్టములో రక్తము “పేరు 
కొనుటగాని లేక యిట్టి ర_క్తనాళమునందు వాపులేక ఆసా 
ధారణ పరిస్థితి యేర్పడుట ఇట్టి సమయమున వైద్యుడు 
గుండెను 'సరీక్షించినప్పుడు రోగియొక! గ గుండెయందు 
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వకగతి, ఒకచదెబ్బ విడిచికొట్టుట మొదలగు అనేక లక్ష 
ణములు రోగసరీకలో అనుభవము గలవారికి వెంటనే 
గానుపించును, 


పె రోగమునందు హృదయములో చేరియుండు 
పెద్ద ర 'క్రనాళమునందు యేర్పడిన కార పరిస్టితిచే 
హృదయమునందు చేరిన రక్తము పె నాళమునుండీ థర్రీ 
రాంగములకు వెడలలేక పోవుటగాని “అట్టి నాళ ములనుండి 
హృదయమునకు చేరబడు ర_క్రము.పై 'అవరోధములవల్ల 
కదలలేక హృదయమున నిండిపోవుట, లేక పేరుకొని 
పోవుట యిట్టి లక్షణములతో సంభవించు N= శ పెక్టో 
రీస్‌ వంటి" వ్యాధియందు గనుపించు పె లక్షణములను 
వ్యాధిని నిర్మూలించుట కొరకును. 


పె విధముగనే శరీరములో ముఖ్యమైన పెద్దర-క్త 
నాళమునందు రక్తము పేరుకొనుట రక్తము సవ్యముగా 
(స్రవించి శరీర కార్యక్యృమమున హృదయముయొక్క 
కారణములతో జనించు గుండెనొప్పి శూల వాపు మెదడు 
నందును మూత్రపిండములందు జనించు వికార లక్షణ 
ములు యీ లక్షణముల ఉదృతము వలన హృదయము 
యొక్క నడకలోని మార్పులు నివారించి రోగిని రక్షించు 


30 | ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ ల్సీర్రిీ 


వార్దక్యమున హృదయమునందు దౌర్బల్య మెర్చడి 
ఇట్టి కారణమున యెర్చడు గుం డయొక్క నీరసస్థితి, యా 
కారణమువలన కొన్ని నరముల యందును కండరము 
లందును యేర్చడునట్టి బాధలు కండరములయొక్క_ వణుకు 
శరీరమునకు కావలసిన రక్తమును పరిశుద్ధి గావించి తగిన 
విధముగా తన కార్యకగిమము నడపలేక చెడియున్న 
గుం డెయొక్కం- దౌర్చల్యముచే శరీర చర్మమున యేర్చడు 
దురద పంపర మొదలగు అనేక లక్షణములను నివా 
రించుటకును "పె కారణములవలన యేర్చడు కీళ్ళవాతము 
బాధ హృదయకాల వెన్నుళూల మొదలగు అనేక రోగ 
లక్షణములను నిర్మూలించుటకును హృదయమునకు మేలు 
జేసి నాడీగతిని చక్కపరచుటకును “లాకార్‌ నాల్‌” ఇంజ 
క్షణ పరిస్థితిని గమనించి (ప్రయోగించి నప్పుడు అద్భుత 
ముగా పనిజేయును. 


మోతాదు :.._. 


పెద్దవారికి రోగబలము అవసరము, పరిస్థితి రోగి 
యొక్క_ వీయస్సు యీ మొదలగు కములు బాగుగా 
విచారించి “లాకార్‌నాల్‌” ఇంజక్షణా దివమును 1 ౮6 
వరకు చర్మము కక్రిందగాని కరడరములందు రోజునకు 
ఒకటి లేక రెండు పర్యాయములు (పయోగించుచు రోగి 
యొక్క గుండెనడక నాడీగతి మొదలగు లక్షణములను 
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సరిచూచుకొనుచు కొలది కాలములో చికిత్స పూ_ర్తిచేయ 
వలసి యుండును, 


హృదయమున రక్తము పేరుకొని పోవుట హాద 
యము రక్తముతో నిండి బాధ జనించునట్టి “అంజై సా 
పెక్టొరీస్‌” వంటి వ్యాధియందు 34 ౮౮ మొదలు 1 CC 
వరకు ఫై జొషధమును ర_క్తనాళమునందు జాగ్రతగా 
ప్రయోగించి అనుదినము కండరములందు ప్రయోగించు 
మోతాదులు సహా యథాప్రకారముగా అవసరమును బట్టి 
హడవలసిన పరిసితులు సయితము గలవు. కండరముల 
వాతము మొదలగు రోగములవల్ల కండరములందు యేర్చ 
డిన నొప్పి మొదలగునట్టివి తొలగించుటకు బాధ గలచోట 
లోతుగా కండరములందు 1 06 మొదలు 2 60 వరకు 
ఇంజక్ష కా చేయుచు అట్టిబాధలను తొలగింపవచ్చును. 


* NB. లాకార్‌నాల్‌ ఇంజక్షకా (ప్రయోగమునకు 
పూర్వము వైద్యుడు ' రోగియొక్క 'హృదయగతిని పరిస్థి 
తిని చక్కగా పరీక్షించి రోగలక్షణములను రోగమును 
గుర్తెరిగి పె బొషధ పియోగము గావించుటవలన తప్పక 
ఆరోగ్యము గలుగుటకు అవకాశము గలదు గాని వ్యాధిని 
గు_ర్తెరుగక ప్రయోగించిన జొషధము నిరుపయోగ మగు 
టయేగాక, ,మీదుమిక్కిలి పిమాద హేతువగునను విష 
యయును మరువరాదు. 
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119. ఓమ్నాడై కా ఇంజక్షకా, 
Omnadin Injection. 

హకెస్టు జర్మనీ కంపెనీ వారిచే తయారుచేయబడు 
“ఓమ్నాడై న్‌ ఇంజక్షన్‌లు మనదేశమున ఇండో ఏజ 
' న్పీస్‌ లిమికెడ్‌ మదరాసు కంపెనీ వారిచే అన్ని పట్టణ 
ములకును సష్టయి చేయబడుచున్న వి. 

“ఓమ్నాడై క” జొషధ దివముతో నింపబడిన 
2 CC అంపుల్పు మనకు లభించును. ఈ జబొషధము ఒక 
రోగ చికిత్సకొరకు పిత్యేకముగా తయారు జేయబడక 
కొన్ని విధములైన వ్యాధులను నిరోధించుటకు వీలుగా 
సృష్టింప ః బడినది. 

శు బొషధము [పయోగించుటచే శరీరమున (ప్రకృతి 
సిద్దముగా యేర్పడియుండు వ్యాధులను నిరోధించుటకు 
తగిన కక్తిని శరీరమునకు ప్రసాదించగల కొన్ని కణు 
తుల (గ్రంథుల) యొక్క శక్తి క్షీణించిన సమయమున 
వాటికి ఉత్తేజము గలిగించి కొత్తగా శరీరమున 'పివే 
శించి వ కింమిదోషములను నశింపజేయును. 
“పె బొషధ పియోగమువలన శరీరమునకు సోకిన 

అనేక విధములై న జ్వరాదులను అరికట్టుటకై వ్యాధినిరో 
ధన శక్తిని గల్లియున్న కొన్ని గింధులయొక్క శక్తిని 
అభివృద్ధి పరచి “పె జ్వరాదుల తీవ్రత నడంచి శరీరమున 
కారోగ్యము ప్రసాదింపవచ్చును, 
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పె విధముగా నిరోధించగల జ్వరాదులందు దగ్గు 
పడిశము (రొంప తలనొప్పి ముక్కువెంట సీరుకారుట 
కొంచెము చలి శరీరమంతయు నొప్పులు జ్వరము మొద 
లగు లక్షణములతో సంపా ప్రి పించు “ఇకా పాయకాజా” 
జ్వరము, దీనిని సంస్కృతమున “దుష్టపితిష్యాయ” మని 
వ్యవహరించునట్టి వ్యాధికొరకు, 
పె వ్యాధి జలుబు శీతముయొక్క కారణముగా 
సంభవించు [కిమిజన్య రోగముగా నెరుంగవలెను, పడి 
కము తీవముగా కలిగి అకస్మాత్తుగా మిక్కిలి బలహీ 
నత గలిగించి జ్వరముతో రోగిని నిరుత్సాహ పరఛి 
బాధించును, 


3 వ్యాధి 4 దినములు మొదలు 11 దినముల 
వరకు శరీరమున నిలునవచ్చును. ఇంతియేగాక ఇది [క్రమ 
ముగా “నిమోనియా పృపుసముల వికారము వాపు మొద 
లగు అనేక విధములైన రోగాది లక్షణములతో రోగిని 
హస 

పె వ్యాధి సోకినవెంటనే శరీరమున వ్యాధి నిరో 

ధక శక్తి ్త్‌స అభివృద్దిచేయ. గ౦ంభులయందు గల శక్తి 

న్యాధియెక క తీవ్రత ననుసరించి [క్రమముగా తగ్గిపోవుట 

హజము, ఇట్టి పరిస్థితియందు గ్రంధుల కు శ్రేజము కలి 

sme “ఓీమ్నాడై కా” బొషధమును యీ కింద 
చెల్చిన మోతాదులతో ప్రయోగించ వలసి యుండును. 
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“ఓమ్నాడై కా” బొషధదివమును రోగబలము 
రోగియొక్క బలము వయస్సు అవసరము యీ మొద 
లగు విషయములను చక్కగా పరిశీలించి 2'CC ల వరకు 
చర్మము |కిందగాని కండరముల యందుగాని రోజునకు 
ఒకటి లేక అత్యవసర పరిస్థితలయందు ఇంజక్ష నులు 
చేయుచు జొషధము . వ్యాధిని అవరోధింప గలిగినచో 4 
లేక 5 రోజులలో చికిత్స పూ పూర్తిచేయుట ధర్మము. 


పె ఇంజక్షను ఒకటి రెండు రోజులు (ప్రయోగించి 
నను వ్యాధియొక్క. ఉధృతము తగ్గనియెడల అట్టి వ్యాధి 
కొరకు వేరేఛికిత్సను (ప్రారంభించుట ఉచితము. 


120. గ్యాస్‌ట్రీడైన్‌ ఇంజక్ష కా, 
Castridine Injection. 


స్పెసిఫిక్‌ ఫార్మాటికల్‌ కంపెనీ అమెరికా. వారిచే 
తయారు జేయబడునట్టి గ్యాస్‌ టీడైకా ఇంజక్షను జొషధ 
ముతో నింపబడిన 5 CC ల ఆంపుల్సులు మనకు లభించు 
చున్నవి 
పె బొషధ ప్రయోగమువలన భోజనానంతరము 
కప్పడులో జనించు నొప్పి బాధ పులి'తేన్సులు, కడుపులో 
కురుపు మొదలగు కారణముల వల్ల గర్భమున జనించు 
అనేక విధములైన బాధాది వికారముల నడంచుటకును, 
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కడుపులో ఆహారము అరుగనట్టి కారణమున 
ఆహారను పులిసి వాయువు వృద్ధిజెంది బాధించునట్టి 
“గ్యాస్‌టబుల్స్‌ోవంటి వ్యాధులను నివారించుటకును, 


భోజనానంతరము కడుపులో నొప్పి పా9రంభించి 
కొంత సేపు బాధించి తిన్న ఆహారము జీర్ణము కాకుండగనే 
వాంతి గావించుట కొరకును, 

కడుపులోని (పేగులందు సన్నని పొరలు పిక్తిలి 
 నివించెడు రక్రస్రొొవము నడంచుటకును, పేగులందు 
యేదేని వ్యాధులు సంభవించిన పిదప క9మముగా అట్టి 
వ్యాధి పూర్తిగా నిమ్మళించినను (పేగులయందు యేర్పడిన 
బలహీన "లక్షణములయందు గాని యేర్చడునట్టి రోగాది 
లక్షణముల నడంచి జీర్ణశ ర్తి క్రిని అభివృద్ధిపరచి రోగికి ఆరో 
గ్యము ప్రసాదించుటకును “గ్యాస్‌ ట్రీడై ౯౫ ఇంజక్ష జ్ర 
బాగుగా ఉపయోగపడును, 


మోతాదు :...- 


సై బొషధ (ద్రవమును వ్యాధియొక్క [ప్రారంభ 
దశలో రోగబలము అవసరము వయస్సు మొదలగు 
అంశములను విచారించి 5 CCల వరకు లోతుగా కండ 
రములయందు ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. 

యె ఇంజక్షకాలు వ్యాధియొక్క తీవ్రత ననుసరించి 
వారమునకు రెండు పర్యాయములుగాని ఇంతకు మించి 
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గాని వాడుచు రోగియొక్క. ఆరోగ్యాభివృద్దిని జాగరూక 
తతో పరిశీలించుచు చికిత్స పొడిగించుట ఉత్తమము. 


21, రోమినాల్‌ ఇంజక్టకా, 
Reuminol Injection. 


పె పేరుతో ఈస్టుఇండియా ఫార్మాటికల్‌ వర్క్స్‌ 
కలక త్రా కంపెనీవారు తయారుచేసి అందించుచున్నారు, 


“రోమినాల్‌” ఇంజక్షకా ప్రయోగించి వాతపికో 
సము వలనగానీ శరీరమున వాతము కంమముగా ఆధిక 
మగుటవలనగాని శరీరమున యేర్చడు వాతపునొప్పులు, 
సంధివాతము కండరములందు పై కారణమువలన యేర్చడు 
పట్లు నొప్పులు "పెద్దనరములందు నొప్పి బాధ లేక పట్లు 
మొదలగు అవనతో సంపా ప్తి పించు వాతరోగము, కీళ్ల 
వాతము కటివాతము వెన్నెముకకు యిరు[పక గాలయుండు 
కండరముల యందు జనించు వాతరోగము "యీ మొదలగు 
అనేక వాత లక్షణములను వెంటనే నివారించవచ్చును. 


రోమినాల్‌ బొషధ (ద్రవముతో నింపబడిన 5 ౮౮ 
అంపుల్సు మనకు లభించును, 


పై బొషధము వ్యాధియొక్క. సామాన్య స్థ సితియందు 
5 CC ల వరకు లోతుగా కండరములందు “ఇంజక్షకా 
చేయుచు చికిత్స పూర్తి యగువరకు వారమునకు ఒకటి 
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లా. 


లేక రెండు పర్యాయములు ఇంజక్షన్‌ లు యాయవచ్చును, 
రోగముయొక్క- తీవిమైన పరిస్థితియందు రోగియొక్క 
వయస్సు పరిస్థితి ననుసరించి -వారములో మరియొకసారి 
కూడా ఇంజక్ష కా ప్రయోగించుచు రోగియొక్క_ పరిస్థితి 
కడు జాగరూకతతో పరిశీలించుచుండవలెను. 

పె కొషధము అవసరములేని పరిస్థితియందు అనన 
సరముగా యెక్కువ మోతాదులు ఒకేవారములో ప్రయో 
గించుటవలన కొన్ని సమయములందు రోగికి ప్రమాదము 
సయితము కలుగవచ్చును. 


N.B. పె బొషధచికిత్స (ప్రారంభించుటకు పూర్వము 
రోగికి యేర్పడిన బాధాది సంకటములు వాతసంబంధ 
మైనవని రోగపరీక్షవలన నిర్ణయించిన వెనుకనే పై చికిత్స 
పా9రంభింపవలయునేగాని కహ సంబంధమైన “నొప్పుల 
కొరకు పై ఇంజక్ష్మ కా (ప్రయోగించిన నిరుపయోగమనియు 
మీదుమీక్కి_లి * (ప్రమాద హాతువనియు పాఠకులు గుర్తె 
రుంగవలెను, 

ఆ 12. కొరామికా ఇంజక్ష కో, 

Coramine Injection. 

పై ఇంజక్షణాలను “సీదా కంపెనీవారు తయారు 
జేసీ మనకందిచ్చుచున్నారు. 

.. శరీరమున -యేర్చడినట్టి జ్వరాది ఆనేక రోగము 
అంధు ముఖ్యమైన ర_క్తనాళ ముత పై రోగకారణమువలన 


స 
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అస్టిమితమై దుర్చలమైన వక్ర ప్రవర్తన (ఒకపని చేయుటకు 
బదులు మరియొక పనిచేయుట)  మందగమనము అనగా 
ర_క్రనాళములో ప్రసరించు రక్తము, రక్తముయొక్క గమ 
నము మందగించుట. 
పె కారణములవలన హృదయ తాడనము (గుండె 

కొట్టుకొనుట) యందు కీణగతి యేర్చడి యీ కారణము 
వలన శరీరాంగములందు చైతన్యము కంమముగా తగ్గి 
రోగి మర ణావస్థకు వచ్చుట, య. అనేక పరిస్టితులనుండి 
తప్పించుకొనుటకును. అ 

రోగాది సంకటములవలన కృశించిన హృదయ 
శక్తి ర క్తనాశములయందు యర్చడిన బలహీనత యీ 
మొదలగు + అవస్థలతి త్రో షాటు పుపుసములయొక్క_ గతి నడక 
శ్రి స్వభావము సయితము &ణించిన స్థితినుండి తప్పించు 
టకును, రోగకాలమున రోగియొక ల అస్టిమితస్టితిని తొల 
గించుట కొరకును, నిదంపట్టుటకును వాడబడి యున్నట్టి 
“మార్‌ ఫికా” మొదలగు జొషధ పయోగములవలన శ రీర 
మున యేర్చడినట్టి జొషధ దోషమును తొలగించుటకును, 

ఊపిరిగొట్టములందు ఆతి సున్నితమైన నాళ ము 
లందును శ్లేష్మము చిక్కాబడి _స్తంభించియున్నట్ట పరిస్థితుల 
యందు శేష్మాదులను ఇంచుక ద్రవింపజేసి వాటిని సడల 
గొట్టుటకును ఇట్టిది రోగము అమితమైన తీవ్రదళకు వచ్చి 
సర్వాంగములందు క్షీణగతి యేర్చడి ర ెకోగి ప్రమాదావస్థ 
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నొంది యున్నటి పరిసితులు గల్లినప్పుడు గమనించి పై 
య ఖల a యా 
జొషధము [(పయోగించవచ్చును. 


ముఖ్యముగా పై కైొషధ మును ఇంజక్ష కా రూప 
మున పియోగించి రోగికి రోగతీవితచే సంభవించిన 
హృదయ దొర్పల్యము సఏరసస్థితి కీణగతి మొదలగు అనేక 
(ప్రమాదలక్షణములను తొలగించి హృదయమునకు రక్త 
నాళములకును, నాడికిని ఉ క్రేజము కలిగించుటకు “కారా 
మిక” ఇంజక్షకా అద్భుతముగా పనిచేయును. గాని పికి 
వై ద్యునకును యెల్ల షళలయందు వెంట నుంచుకొనుటకు 
తగిన పె ఇంజక్ష జాయొక్కం 'మోతాదుల నిట గమనింప్పడు, 


ర_క్రమునందు యేర్పడిన అసాధారణస్టితియందును 
ర క్రముయుక్క- స్థితి బాగుగా చెడి సరియైన హనరణక క్తి 
నశించినట్టి పరిస్థితియందును, ఇతర రుగ్మత లయందును 
ఇతర లకణములందును కొరామికా ఇంజక్ష క్‌ రోగస్టితి 
లక్షణము మొదలై న అనేక పరిస్థితులు గమనించి వివిధ 
విధములై నట్టి మోతాదులు అనుభవముతో పియోగింస 
వలసియుండును గాన వాటి వివరముల నిట తిలకింపుడు. 


కొరామికా జాషధ[దవము 1-7 ౮౮తో నింప 
బడిన అంపుల్బును $5.5 ౮౮ తో నింపబడిన అంపుల్బును 
"పెద్ద మోతాదులు వాడుటకు తగినట్లు తయారు చేయబడు 
చుండును. | | 
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చై బొషధ దవమును ర క్రనాళముల యందు 
రక్త కము సరియైన గతిలో నడచుటకు వీలులేక సరిస్టితి 
చెడియన్నట్టి స్టి సితిని తొలగించుటకు 2 0౮ ల కొరామిక్షా 
బాషధముతో [ CC డిజిఫోలికా, (Digifolin) కలిపి (డిజి 
ఫోలిన్‌ సయితము సిబా కంపెనీవారిచే తయారు చేయ 
బడునటి న్‌ అంపుల్సు) ఒ కేసిరంబికో ఒకే మోతాదుగా చర్మము 
కింద లోతుగా ఇంజక్షను చేయవలసి యుండును, 
నిమోనియా రోగమందు పుపుసములకు యేర్వ 
డిన అసాధారణ పరిస్తితిని తొలగించుటకు అవసరము 
రోగతీ వత, రోగియొక్కు వయస్సు యీమొదలగు విషయ 
ములను బాగుగా పరిశీలించి 1 CC వరకు కొరామికా 
సతి నాలుగు గంటల కొక్కసారి చర్మముకిందగాని 
లోతుగా కండరములయందు గాని ఇంజక్షను యీయ 
వచ్చును. 
సాధారణమైన పరిస్థితిలో సంపా9ప్టమైన జ్వరము 
నిమోనియా కేవలము పుపుసములను చెరచినట్టిది. ఇట్టి 
వ్యాధియందు కలుగు పరిస్థితులు కిమముగా వృద్ధి యగు 
నట్టి యవస్ట గనుపించునట్టే పరిస్థితులయందును ప్రతిరోజు 
ల్లి ‘co లు మొదలు 8 6౮6 ల వరకు చర్మము క్రిందగాని 
కండరములయందుగాని [ప్రయోగించుచు కొరామికా బిళ్ళల 
రూపమున అభించునట్టివాటిని నోటిద్వారా పితిరోజు రెండు 
బిళ్ళలు సయితము రెండుసార్లు (మింగించవచ్చును, 
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ఆంటుసంబంధమైన అనెక వ్యాధులయందు శరీర 
మున (ప్రసరించు ర క్తమునందు కలిగిన అవరోధము 
దుసితి మొదలగు అనేక | పమాదములను తొలగించుటకు 
గ CC వరకు ల న్యా ఇంజక్షను యిచ్చుచు 
రోగియొక్క పరిస్థితిని గమనించుచుండుట ఉచితము. 

రోగి స్పృహాతప్పియున్న అనేక రోగలకణముల 
యందు 8 0౮౮౦ల మొదలు 10 ౮౮౦౮ల వరకు ఒకేసారి లేక 
విభాగించి ర_క్రనాళమునందు కండరములయందు సయి 
తము వాడవలసిన పరిస్థితు లెన్నేని కలవు. 

శస్త్రచికిత్సలకు పిదప యేర్చడునట్టి హృాదయ 
దౌర్బ్చల్యము క్షీణగతీ మొదలగు సిమాదకరమైన పరి 
స్టితులయందు. wea బట్టి మోతాదులను వౌడ 
వచ్చును. గాని 5 సిసిల 7 పె బొషధమును లోతుగా కండ 
రములందు ఇంజక్ష ను ఇచ్చి మరల 2 సిసిల జొషధమును 
శస్త్రచికిత్స ౪ చేయబడిన వెంటనే చర్మముక్రింద ఇంజక్షను 
యిచ్చి రోగియందు కలుగబోవృ కీణగతి (ప్రమాదాది అనేక 
ఆవస్థలను తప్పించవచ్చును. అవసరమును బట్టి కొన్ని పరి 
స్థితలయందు ఒకటి లేక రెండు కొరామికా విళ్ళలను 
మింగించవచ్చును. 

“కొరామికా” ఇంజక్షను పసయోగముయొక అవ 
సరమెరిగి రోగమునకును పరిస్థితికిని తగినట్లు మోతాదుల 
నిర్ణయించి చేయబడు చికిత్సవలన మృత్యుముఖమున చిక్కి 
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యున్న రోగియొక్క. పొొణమును రక్షించుటకు వీలు కల 
దని గట్టగా చెప్పవచ్చును, | 
ర 128. కొరామికా అడినో'సె కా ఇంజక్షకా, 
Coramin Adenosine Injection. 

మూడు విధములైన జొషధ ద్రవ్యములను చేర్చి 
పె "పేరుతో *సిబొ కంపెనీవారు ఇంజ క్షు అంపుల్సు 
నకు అందించుచున్నారు. 

పె బొషధ (దవముతో నింపబడిన 1 సిసి అంపు 
ల్సులు మనకు లభించుచున్నవి. 

కొరామికా జబొషధ ద౦వముతో ప్యాలడై ౯ కనీ 
కార్పాలిక్‌ యాసిడ్‌ డై థయిలామైడ్‌ ధయోఫెల్లికా అడి 
నోసెకా కొషధ ద్రవ్యములు సూక్ష్మముగాను [క్రమ ప్రకా 
రముగాను చేర్చి తయారు చేయబడి యుండుటచే హృదయ 
నాళశములయందు పేరుకొనిపోవు ర_కమునుగాని, అచ్చట 
గడ్డకట్టి తిరిగి |ద్రవింపలేని ర_క్రమునుగాని, హృదయ 
నాళములు సంకోచావస్థను జెంది, రోగియొక్క_ స్థితి క్లిష్ట 
ముగా యున్నప్పుడు, హృదయ నాళములను, వ్యా ప్రీ 
జెందించి (ఉబ్బించి) ర _క్రహసరణము చక్కగా జరిగి 
హృదయమునకును, హృదయ నాళములకును, స్వేచ్చ 
యొసంగి రోగి కారోగ్యము గల్పించుటకును. 

హృదయమునకును, హృదయ నాళములకును, 
ఇతర రోగములనలన  సం|ప్రాప్తించిన దుస్థితియందు 
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హృదయాది నాళములయందు, రకము యధావిధిగా ప్రవ 
హించునట్టి స్థితిని గల్సించి, హృదయళ క్రి ర్రీగాని హృదయ 
నాళముల శ “గాని, వెంటనే క్షీణదశకు రానీయక దీర్హ 
కాలము బాషధగుజముతో గుండె సవ్యముగా పని చేయు 
చున్నట్లు రుజువుచేయగల మెక్‌ రే సాక్ష్యములు సయి 
తము కలవు, 

ముఖ్యముగా పై బొషధ ప్రయోగమునలన హృదయ 
నాళములయొక్కయు, హృదయము యొక్కయు గతిని 
గాని, స్టితినిగాని హెచ్చుచేయక మిక్కిలి తగ్గించక, సవ్య 
ముగా రక్తము హృదయమునకు కావలసిన యొ త్తిడిలో 
పిసరించునట్లు చేయు పై బొషధము యొక్క శక్తి 
అద్భుతము, 

పె మిశ్రమ జొషధమున గల కొరామికా బొషధ 
[దవ్యము హృడయమున కు త్రేజము కలిగించి, రక్త ప్రస 
రణము యథేచ్చగా హెచ్చించుచున్న శక్తిని ఇందుగల 
“అడినోసికా” అను జొషధ (ద్రవ్యముయొక్క స్వభావ 
శక్తి, ర క్రముయొక్క. వెగమును, పోటును, కమకి)మ 
ముగా తగించుటవలన, ఒక బొషధము యొక్క తీవి 
శక్తిచే హెచ్చుచున్న కార్యక్రమమును, వేగమును, మరి 
యొక బొషధశ క్తి క్రమక్రమముగా తగ్గించుచుండుటచే, 
సృదయముయొక్కయు, హృద యనాళములయొక్కయు 
“ కార్యక్రమము ధర్మము మితిమీరిపోక క్షీణించక యుం' 
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చుటవలన హాదయమున కవసరమైన ర కము సవ్యము 
గను స్టిమితముగను ర_క్రనాశములయందు (పవహించుచు 
తన కార్యమును హృదయము యొక్కయు, నాశముల 
యొక్కయు గతిని చక్కపరచి రోగి కారోగ్యమును 
వెంటనే |పసాదించును. 

మోతాదు! 

హృదయము కావలసిన వేగముతో పనిచేయుటకు 
వీలు కలుగసీయక, ఆటంక పరచునట్టి హృదయనాళ నం 
బంధ మైనట్టి రోగముల యందును, *కొరామికా ఆడి 
నోపైజ” 1 66 వరకు చర్మముకందగాని, కండరముల 
యందుగాని, (ప్రతిరోజు అవసరము, పరిస్టితి ననుసరించి, 
రెండు .మొదలు మూడు సరియాయములు ఇంజక్ష కా 
ఇచ్చుచు, రోగియొక్క్ల పరిస్థితిని గమనించుచు చికిత్స 
జేయుట యెంతేని అవసరము, 


అకస్మాత్తుగా హృదయమునందు సంభవించిన 
బాధ, వేదన, దుస్థితి, స్పృహతప్పుట, ఇట్టి ఆనేక లక్షణ 
ములతో సఇప్రా ప్తి ఫీంచు హృద్‌ bss 'నడంచుటకును, 
(ప్రమాదస్థితినుండి రకషించుటకును, పె బొషధ ద్రవ్యమును 
రోగపరిప్టీతి, రోగియొక్క పరిస్టితి "మొదలగు విషయము 
లను గమనించి 1 ౮౮ వరకు రోజు రెండు లేక మూడు 
పర్యాయములు నెమ్మదిగా ర _క్తనాళ ములయందు ఇంజక్ష ష్ష్‌ 
చేయుచు రోగియొక్క పరిస్థితిని గమనించుచు బిత్స 
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జేయుట అవసరము. 

హృదయమునకు సంభవించినట్టి, అంటువ్యాధుల 
వలనగాని, హృదయ నోళములకు వ్యాపించినట్టి ఉబ్బస 
రోగముయొక్క సంకటలక్షణములవల్ల యేర్చడిన దుస్టితి 
తొలగించుటకును, పితిరోజు అవసరము ననుసరించి 
1 C0 జాషధ దినమును, ఒకటి లేక రెండు పర్యాయ 
ములు చర్మముకిందగాని, కండరముల యందుగాని, సరి 
స్టితినిబిట్టి రక్రనాళము నందుగాని ఇంజక్ష కా చేయుచు 
రోగియొక్క స్ట సతి చక్కగా గమనించుచు చికిత్స జేయుట 
' అవసరము. 

పె విధముగనే “కొరామికా అడినొసెకా” ఇంజ 
క్ష కొ బొషధమును వ్యాధియొక్క- పరిస్థితిని, ఆవసరమును 
గమనించి, చర్మము [కింద గాని, కండరములయందు గాని, 
ర_క్రనాశములయందు గాని ప్రయోగించి హృదయసంబంధ 
మైనట్టియు, హృదయ నాళములకు సంబంధించినట్టియు, 
అనేక వ్యాధుల నిర్మూలింసవచ్చును. 


ఎ/ 124. కొరామికా ఎఫిడై9న్‌ ఇంజక్షకా. 
Coramine Ephidrine Injection. 
పె బొషధ [దవమును '“సిబొ కంపెనీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 
ఈ జొషధము సయితము కొరామికాతో ప్యారీ 
డైకాబి, కౌర్చాక్సలిక్‌ యాసిడ్‌ 2 థయిలామెడ్‌ మరియు 
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“ఎఫిడ్రో క్లోరెడ్‌” మిశమము గావించి తయారు చేయ 
బడియున్నది. 

పె విధముగ మిశ్రమముగా తయారు చేయబడిన 
కొరామికా ఎఫిడికా బొషధ (ద్రవముతో నింపబడిన 1 ౮ 
అంపుల్సు మనకు లభించును. 

కొరామిన్‌ ఎఫిడైరికా బొషధము, ముఖ్యముగా 
ఉబ్బస సంబంధ మైన రోగములయందు ' యేర్పడు అసా 
ధారణస్థితి నడంచి రోగికి వెంటనే ఆరోగ్యము (ప్రసాదిం 
చుటకై యిందుగల “కొరామిన్‌” బొషధ [ద్రవము పుపుస 
ముల కు_త్తేజము కలిగించి శ్వాసను స్టిమితపరచి హృదయ 
మునకు బలము కలిగించి కఫాదులను యించుక (ద్రవింప 
జేసి శ్వాసనాళముల యందుండి బయటికి వెడలించుటకు 
ఏలు కలిగించును. సె మిశ్రమ (దవమందు చేర్చబడిన 
“ఎఫిడై ఏను” జొషధము ముఖ్యముగా ఉబ్బస వ్యాధులందు 
సంభవించు అనేక లక్షణముల నడంచి శ్రేష్మాదులను ఉప 
శమింపజేసి శ్వాసావరోధమును సడలించి కొరామికా 
జొషధముతో కలసి ర_క్తప్రసరాది కార్య క్రమమునశేర్చడిన 
సంక బావరోధ ములను బో ద్రోలి రోగికి ఆరోగ్యమును (ప్రసా 
దింప గలిగియుండును, 

కొరామికా ఎఫిడ్నేకా బొషధ పీయోగము వలన 
వుబ్బస రోగముయొక్క_ త్మీవత సులభముగా నడంగిపోయి 
రోగికి త్వరలో ఆరోగ్యము లభించుట యథార్ణముః. 
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సాధారణమైన దగ్గు దమ్ము మొదలగు వ్యాధులందు 
వాడబడిన కొరామికాబొషధముచే వ్యాధి తాత్కాలికముగా 
ఉపళమించుచుండుట యాచార మెగాని పెవిధముగా ఎఫి 
డై 9నుతో మిశ్రమము గావించి యుండుటచే, ఈ ఇంజ 
క్షను గుణము శరీరమున దీర్చకాలము నిలచి, దగ్గుదమ్ము 
ఉబ్బసము మొదలగు రోగములను కిమక9మముగా 
తగ్గించుచు గుండెకు తగిన శక్తిని ప్రసాదించి రోగియందు 
ఫ్రొడచూపిన దుర్చల లక్షణములను నడంచుట యథార్థము. 


దగ్గు దమ్ముయొక్క సామాన్యదళ హత. తీవ్ర 
దశయందును, ఉబ్బసముయొక్క త్నీవ్రదశ యందును కొరా 
మీకా ఏఫ్మిడె)కా 1 ౮౮ వరకు (ప్రతిరోజు ఒకటి లేక రెండు 
పర్యాయములు చర్మముకిందగాని, కండర ములయందు 
గాని ఇంజక్ష కా చేయుచు రోగముయొక్క తీవ్రత ననుస 
రించి కొరామికా ఎఫిడె డా జొషధముకో తయారు జేయ 
బడిన బిళ్ళలు సయితము నోటిద్వారా పితిరోజు ఒకటి 
రెండు వాడవచ్చును, 


ఉబ్బసము తీవీరూసముదాల్ని రోగి తెలివితప్పి 
క్షీణగతి నొందుచున్నట్టి సమయమునందు ప్రతిదినము 
ఒకటి లేక రెండు పర్యాయములు 1 ౮౮ జాషధమును 
చర్మము [క్రిందగాని, కండరములయందుగాని అవసర మును 
బట్టి ర క్రనాశములయందుగాని ఇంజక్ష కా ఇచ్చుచు చికిత్స 
జేయుట ఉచితము, 
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125. కొరామిన్‌ కాఫియన్‌ ఇంజక్షన్‌ లు, 


Coramine Caffeine Injection. 


సీబా కంపెనీవారిచే తయారు జేయబడు పె బొష 
ధమునందు _పెరీడైన్‌-వి, కార్సాలిక్‌ యాసిడ్‌ డై 'థయిలా 
మే కాషధముతో కాఫిన్‌ సోడియం శాల్చీలేట్‌ మరియు 

సచ్‌ నైన్‌ సల్ఫేట్‌ అతిసూత్మమైన 'మోతాదుతో మిశ్ర 

క గావించి కడు జాగరూకతతో నిర్మాణము గావించి 
యున్నారు, 

ఈ మిశ్రమ బొషధము సయితము 1 C౦త్రో 
నింపబడిన ఆంపుల్సు మనకు లభించును. 

కొరామిన్‌ జొషధముతో చేర్చబడిన “కాఫియన్‌” 
జొషధదంవము మస్టిష్క్రమునకు, కండరములకు శ్వాస 
నాళములకు ఉత్తెజము కలిగించుచు హృదయమునకు 
బలము కలిగించి స్వేదమును మూతమును వెడలించు 
నట్టి శక్తి కలదు గాన యీ బొషధ ప్రయోగము వలన 
పె తెంగములందు యేర్పడిన అశ _క్షతను అలసటను 
తొలగించి దేహమునకు తత్వమునకు కొంత వి[శ్రాంతి 
యొసంగునని చెప్పవచ్చును. 

కొరామిన్‌ కాఫియన్‌ ఇంజక్షన్‌ బాషధ దివ 
ములో మిక్కిలి సూత్మముగా చేర్చబడియున్న “స్టిచ్‌ 
వైన్‌ జొషధ (ద్రమముర _కృనాశములకును నరముల 


రర ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


కును శ్వాసనాళములకును పృపృసములకును ఉ తేజము 
కలిగించునట్టి స్వభావము గలది, 

ఈ విధముగా వివిధవిధ్యములైన గుణాధిక్యతతో 
నొప్పారునట్టి బొషధములను మిశ్రమముగోవించి తయారు 
చేయబడిన కొరామిన్‌ ఇంజక్షన్‌ స)యోగమువలన అంటు 
సంబంధ మైనట్టి రోగములు మొదలై నవి సోకినప్పుడు 
సులు శ్రీ పరూపముల దాల్ని ర క్రనాళముల యందు 

రక్త క్రపిసరణకును (చలనమునకును) గల గమనళ కిని 
వ్యర్థపరచి రోగిని మరణావస్థకు దెచ్చునట్టి పరిస్థితుల 
తొలగించి మెదడునకును శరీరాంగములకును యర్చడినట్టి 
అలసట దౌర్భల్యము తాత్కాలికముగా నడంచి హృదయ 
మును సయితము కాపాడుటకు ఎంతయో ఉపయోగ 
పడును, 

అమితమైన యోచనాది కార్యక్రమముల వలనగాని 
వ్యాధియొక్క తీవిత వలనగాని దుస్థితి నొందిన మెదడు 
యొక్కయు కండరములయొక్కయు నరములయొక్కుయు, 
అలసటను దుస్పతిని తొలగించుటకొరకు కొరామిన్‌ కొఫిన్‌ 
ఇంజక్షన్‌ 1 C౮ వరకు ప్రతిదినము ఒకటి లేక 'రెండు 
పర్యాయములు చర్మము[కిందగాని కండరములయందుగాని 
తీవ్రమగు పరిస్టితులయందు ర క్రనాళశములయందు గాని 
నెమ్మదిగా కడు జాగరూకతతో ఇంజక్షన్‌ గావించుచు 
రోగియొక్క స్థితి నాడియెక్క గతి హృద యముయొక్క- 
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వేగము మొదలగు లక్షణములను శ్రద్ధతో పరిశీలించుచు 
చికిత్స గొవింపవలసి యుండును. 

వాతానరణాది తత్వములు అకస్మాత్తుగా వికటించి 
నట్టి సమయములందు శరీరకీ యేర్చడినట్టి అసాధారణ 
పరిస్థితిని తొలగించి హృదయమునకు, మెదడుకు, నరము 
లకు ఉ_త్తేజము కలిగించుటకు _పె జొషధము యెంతయో 
ఉపయోగపడును. గాని దీనిని అనుభవముతోను, కడునేర్చు 
తోను చికిత్సలయందు ఉపయోగించుటచే మంచి ఆరోగ్య 
మును |పసాదించుటకు అద్భుతముగా సాయపడును. 


126. హిపాఫోలి౯ా ఇంజక్షకా. 
మ గు. 

ఈ ఇంజక్షన్‌ లను “ సిస్తా” కంపెనీవారు తయార 
చేయుచున్నారు. 

హిపాపోలికా జొషధ ద౦వముతో నింపబడిన 
2 (Cల అంపుల్సు మరియు 12 €౮ల రబ్బరు మూతగల 
వయల్సు సయితము మనకు లభించుచున్నవి, 

ఈ విధముగా మనకు లభించు హీపాఫోలికా 
ఇంజక్షన్‌ దవమునందు ముఖ్యముగా రివర్‌ యెక్సట్రాక్స్‌ 
(యకృత్‌ కషాయసారము) ముఖ్యపదార్గ మైనప్పటికిని 
దీనితో విటామికా చి 12 జొషధ దినమును “పోలిక్‌' 
యాసిడ్‌” (పోలికు ఆమ్లము) మిశ్రమము గావించి 
తయారు చేయబడుచున్నది. 
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పాఠకులు ఇందు ముఖ్యముగా లివర్‌ యెక్సు(ట్రాక్ట 
మరియు విటామికా వి 12 జొషధ ద౦వములయొక్క_ 
చశయోజనమును వాటికిగల శ _క్రిసామర్థ్యముల గూర్చియు 
వాటిని పియోగించుట వలన నిర్మూల “మగునట్టి రోగాది 
విశేషములను గూర్చి యీ (గంథమున విపులముగా చదివి 
గిహించియే యున్నారు గాని పై రెండు జొషధ (ద్రవము 
లతో ఫోలిక్‌ ఆమ్లము మిశ్రమము గావించి యుండుట 
వలన సె మిశ్రమ జొషధముయొక్క శక్తి అద్భుతమైనదే 
యని మనము (గ్రహింసవచ్చును. 

ఫోరిక్‌ యాసిడు (పోలిక్‌ అనము శ రీరమున 
పి వేళ పెట్టుటచే (వ్యాధులపై వాడుటచే) శరీరమున 
క్షీణదశయందుండు ర క్రమును వృద్ది పరచును. ఆంత్ర) 
ఇష్ట్వూలయందుండు దుర్భర లకజములము తొలగించి మంచి. 
ఆకలి కలుగునటులచెసి శరీరమున రక్తము వృద్ధి యగు 
టకు వీలయిన అన్ని ఆంగములను యంశములకును 
తోడ్పడి శీఘ్రముగా రక్తాణువుల అభివృద్ధికి తోడ్పడును. 

పోలికాన్లుము రక్తాణువుల స్థితిని చెడనియక కాపా 
డుపేగాక ఆతిసారాది వ్యాధులవలన యేర్పడిన శరీర 
దౌర్చల్యము నడంచి గర్భిణీ స్రీయందు గలుగు ర_క్తహీ 
నతకు మూలకారణమైన దుర్చలత్వమును “పెరుగనీయక 
రకాణువులను కాపాడుచు వాటిని పోషించుట ఈ బొషధ 
'ద్రవముయొక్క_ ముఖ్యధర్మము. 
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ర క్రహీనత వలనగాని. యితర కారణముల వలన 
గాని శరీరమున పలుచని పొరలు ఊడి పోవునట్టి పరిస్థితిలో 
సంభవించు “పిలిగరాోవంటి చర్మవ్యాధులందును, 'ఇట్టివే 
లక్షణములతో గూడియుండి ముఖ్యకారణము గనుపించని 
“పిలిగరా* వ్యాధివంటి అనేక లక్షణములతో చర్మము 
నందు గనిపించు వికారలక్షణములతో గూడిన వ్యాధుల 
నడంచుటకు సయితము ఉపయోగపడునట్టి పోలినయాసిడ్‌ 
బాషధ (ద్రవమును (పత్యేకించి వాడుటకంజె లివర్‌ యెక్స్‌ 
(టాక్టు వంటి జొషధ (దవములతో మిశ్రమము గావించి 
ప్రయోగించుటవలన అద్భుతమైన ఫలితముల నొనంగ 
జాలియుండును, 

హీపాఫోలి౯ా ఇంజ క్షకా లీవర్‌ యెక్సు(ట్రాక్టుతో 
పోలిన్‌ యాసిడు చేర్చబడి “యుండుపేకాక దీనికితోడు 
అద్భుత గుణముగల విటామిన్‌ బి 12 చర్చి తయారు 
చేయబడి యుండుటచే యీ జొషధము యొక్క శక్తి 
సామర్థ్యములను వెద్యసోదరులు [గహింపవచ్చును. 

పెన వివరించిన విధముగా అద్భుతమైన శక్తిగల 
బొషధ |ద్రవములను చేర్చి తయారు చేయబడిన పి హిఫా 
పోలికా” ఇంజక్షకా (ప్రయాగమువలన, ర క్షహీనత 
పాండు గర్భిణీ 'ప్రీలయందు గలుగు ర క్రహీనత ఆంత 
ముల సంబంధమైన శూలవ్యాధులందు యేర్పడిన ర్త 
హీనత “క్ష్యాకాసర్‌ ౫ మొదలగు వ్యాధులు నివారించుటకు 


256 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


చేయబడిన శస్త్రచికిత్సకు పిదస శరీరమున యేర్పడిన 
ర క్రహీనత పాండురోగములవంటి లక్షణముల నడంచి 
శరీరమున [క్రమముగా ఎజ్జిని రక్తమును వృద్ధి గావించు 
టకును, 


నంజు ఉబ్బు మొదలగు రోగములయందు శరీర 
మున క్షీణించిన రక్తాణువుల అభివృద్ధిపరచి శరీక పటుత్వ 
మును కాపాడుటకును, ఈ వ్యాధియందు సర్వసాధారణ 
ముగా శరీరమున గనుపించు పిలిగరా వంటి వ్యాధుల 
లక్షణములను పోదోలుట కొరకును, 


అజీర్ణాశిసారము, అగ్నిమాంద్యము, గృహాణి, 
సం|గహలణి, “కలరా, గర్భసూల మొదలగు వ్యాధులవలన 
శరీరమున క్షీణించిపోయిన రక్తాణువులను తిరిగి యధా 
(ప్రకారము వృద్ధిపరచి ఆరోగ్యము (పసాదించుటకొరకును, 


క్రిమిజన్యముగా శరీరమున వృద్దిబొందినట్టి “సల్భ 
నమైడు) మొదలగు సల్పాసంబంధ మైన బొషధములి 
యొక్కయు, “బెంజేఎకా నాగము” (సీసము) సువర్షము 
పొషాణము మొదలుగాగల బొషధముబు విడిగాగాని 
యితర బొషధములతో భస్మాది రూపములుగా చేర్చి వాడి 
యుండుటచే ఇట్టి బొషధ దోషములు యేకారణముచేత 
నైనను శ రీరమున నిలచియుండి బాధించునట్టి పరిస్థితు లను 
చక్కుసరచుటకును, | j 
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మూలవ్యాధి (ప్రణములు ముక్కు బెదురుట మొద 
లగు రోగాది లక్షణములందు శరీరమున తగ్గిపోయిన రక్త 
మును తిరిగి or అభివృద్ది పరచుట 
కొరకును. * 


సి విధముగానే అనేక రోగాది కారణములవలన 
భరీరమన్‌ క్షీణించిన రక్తమును యధాప్రకారము వృద్ధి 
పరచి శరీరారోగ్యము కాపాడుట కొరకును “యెక్సరే 
మొదలగు (క్రియలవలన శరీరమున యేర్పడిన అసాధారణ 
స్థితిని సవరించుట కొరకును “*“హిపాఫోలిజాో ఇంజ క్షకా 
యెంతయో ఉపయోగపడును. 


మోతాదు: 


అత్యవసరమైన పరిస్థితుల ననుసరించి రోగియొక్కం 
బలానుసారముగా రోజువిడిచి రోజు 1 CC వరకు హీపా 
పోలిన్‌ బౌషధ దీవమును లోతుగా పిరుదులయొక్క 
కండరములయందు ఇంజక్ష కా చేయవలసియుండును, ఇట్టి 
చికిత్సవలన రోగియొక్క. స్ట్‌తి అభివృద్ధికరముగా గనుపిం 
చినయెడల వారమునకు 1 €౮ మొదలు 2 CC వరకు 
మాత్రము ఇంజక్షన్‌ రూపమున ప్రయోగించుచు రోగ 
యొక్క. ర క్రమును బాగుగా పరీక్షజేయిచి కావలసిన పరి 
మాణముతో ( రక్రాణువులు అభివృద్ధి అగునరకు మా|తము 
చికిత్న పొడిగింసవలసి యుండును, 
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చీన్న వారికి వయస్సు దేహబలము తూకము అవ 
సరము యీ మొదలగు లక్షణములను పరిశీలించి అవసర 
మునకు తగిన పరిమాణముతో వారమునకు ఒకటి లేక 
రెండు సర్యాయములు ఇంజక్షన్‌ ఈయవచ్చును. ర_క్తపరీళ్ష 
వలన వారి దేహమునందు యేర్ప్చడుచున్న రకా భివృద్ధిని 
గమనించుచు కావలసినంత ర క్రాభివృద్దిని దేహమునకు 
యేర్పడిన వెంటనే చికిత్సను నిలిపివైచి, అట్లు చికిత్స నిలు 
పృటవలన మరల శరీరమున యధాన్టితి యేర్చడకుండుటకై 
నోటిద్వారా మంచి టాసికు బొషధముల వాడుచుండుట 
ధర్మము. 

127. డె యూరికా ఇంజక్ష కొ 
Daiurin Injection. 

కాంటినెంటల్‌ కంపెనీవారు ఈ బొషధమును 
తయారుజేసి మనకందించుచున్నారు. 

డై యూరిన్‌ బౌషధ (ద్రవముతో నింపబడిన 1 CC 
అంపుల్సు మనకు లభించుచుండును, 

శరీరమున యేర్పడిన యే రుగ్మత యందై నను 
రక్తము క్షీణించి తగ్గిపోయిన రక్రమునకు బదులు కర 
మున నీరు చేరుట, “ ఇట్లు నీరు చేరుటవలన రోగియందు 
ఆయాసము గన్నించుట కాళ్ళపె నొక్కినప్పుడు గుంటలు 
పడుట యీ మొదలగు లక్షణములు గనుపించుట సహజ 
మేగాని జలోదరము, ఉద్ను ముఖమునందు యెదయందు 
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మాత్రము నంజు గనుపించుట లేక కడుపుమాతోమే 
లావుగానుండుట యిట్టి ఆనేక లక్షణములతో సంపా9 పించు 
రుగ్మతలయందును, 

శరీరమున నంజు మొదలగు లక్షణములతో బరు 
వెక్కు.ట జలోదర లక్షణములు కిమకిమముగా అభి 
వృద్ది జెందుట మూత్రము కొద్దపరిమాణముతో మూత్రము 
వెడలుచుండి స్వేదము యెప్పుడో ఒకపర్యాయము వెడలి 
'వెడలనట్లు గన్పించు ఇట్టి లక్షణములను తొలగించుట 
కొరకును “డైయారిన్‌” జొషధము యెంతయు ఉప 
యోగపడును, " 

'మోతాదు:..- 

డై యూరిన్‌ ఇంజక్షను జొషధమును (పయోగింఛ్లు 
టకు పూర్వము రోగియొక్క లక్షణములను చక్కగా. 
గమనించి అవసరమునుబట్టి 1 CC బొషధమును లోతుగా ' 
కండరములందు ఇచ్చుచు" మూ |తాది 'స్వదములు యెట్లు 
వెడలుచున్నవో వైద్యుడు కడుజాగరూకతతో పరిశీలిం 
చుచు అవసరమునుబట్టి చికిత్సాకాలమును పొడిగింప 
వలసి యుండును, 

N.B. డైయూరిన్‌ ఇంజక్షను ప్రయోగమునకు 
పూర్ణము రోగియొక్క లక్షణములను పూర్తిగా గు ర్తించ 
నిదే యీ ఇంజక్షను (ప్రయోగము గోవించుటవలన రోగి 
యందు కొన్ని వికార దోషములు గలుగవచ్చును. గాన 
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వైద్యు లీవిషయమును గమనించి పె ఇంజక్షను (ప్రయో 
గము అవసరమని నిర్ణయించుకొనిన పిదపనే పె జొషధ 
మును 1పయోగింపస వలసి యుండునను విషయమును 
మరువరాదు, 
126. క్యినార్సలు ఇంజక్షను, 
Qinarsol Injection . 

పె జబొాషధ ద్రవమును “సిప్లా” లేబరేటరీస్‌ 
కంపెసీ బొంబాయివారు తయారుజేసి మన కందించు 
చున్నారు.. 

సాధారణముగా మలేరియా జ్వరముల కొరకు 
క్వినైను నోటిద్వారాగాని ఇంజక్షన్‌ రూపమునగాని వాడుట 
వైద్యసోదరు లందరికిని విదితమే గాని, శరీరమున ప్రవే 
శించిన మలేరియా జ్వరమును నిర్మూలించుటకు రోగి 
యొక్క బలము వయస్సు జ్వరముయొక్క తీవ్రత యీ 
మొదలగు అంశములను బాగుగా పరిశీలించి అప్పటి రోగ 
తీవ్రత ననుసరించి దానికి తగిన మోతాదుతో క్వినె ను 
జొషధమును (ప్రయోగింసని కారణమువలన కొందరి 
యందు మలేరియా జ్వరము.పై చికిత్సకు కోంతలొంగి 
కొన్నాళ్ళవరకు జ్వరము గనుపింపక పోయినప్పటికిని రోగ 
శేషముచే మిగిలిన మలేరియా [క్రిములు మొదటిసారిగా 
(ప్రయోగించిన క్వినైను బొషధమునకు చావక క్వినైను 
' నలన. మూర్భవంటి అవస్థకులోనై బ్రతికిన కొన్ని క్రిములు 
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కాలక్రమమున నృద్ధినొంది దీనికి కోడుగా మరికొన్ని పరి 
స్థితుల (క్రిములకు కోడగుట వలన తిరిగి జ్వరము శరీర 
మున పొడచూపునట్టి సరిస్టితులు గలుగుచుండును, 

_పెైవిధముగా న సరియైన క్వినై ను మోతాదులు వాడని 
కారణమువలన గాని రోగము బాగుగా ముదురుట వలన 
మొండికిబడిన మలేరియా [క్రిమిసముదాయము శరీరమున 
వృద్ధియగుచు నిలచియుండుట న. తిరిగి హెచ్చు 
మోతాదుతో కినై ను జొషధమును పై రోగముకొరకు 
వాడీనప్పటికిని రోగియందు _పెళ్యాది లక్షణములు అధిక 
మగుటయె గాని జ్వరము మాత్రము పూర్తిగా నశింపక 
నాలుగు రోజులకో లేక వారమునకో యింతకు మించి 20 
రోజులు నెలవరకు సయితము తిరుగ బెట్టుచుం డెడు మలే 
రియా జ్వరములను సమూలముగా నిర్మూలించుటకొ రకు 
క్వినార్సలు యెంతయో (ప్రయోజనకారిగా పని చేయునని. 
చెప్పవచ్చును. 

మలేరియా జ్యరములందు (ప్రయోగింపబడు క్వినై ను 
వలన నళింపని |క్రిమిని సులభముగా నశింపజేయుట కొర _ 
కును దెహాసికిని చక్కాబరచి నరములకు కండరముల 
కు తేజము కలిగించుట కొరకును క్వినైను జొషధమునండు 
తగిన పరిమాణము శుద్ది చేయబడిన పాషాణము మిళ 
మము గావించి ఆతి చాకచక్యముగా క్వినార్సల్‌ జొషధ 
మును తయారు చేయుచున్నారు. 
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కినై నులో ఆర్బసిక్‌ (పాషాణము) మిశమ'మై 
నపుడు క్వినార్సలు అనబడునని మనము జ్ఞప్తి యుంచు 
కొనుట మంచిది. 

కినై.నుతో విషతుల్యమైన పాషాణము రోగికి అపకా 
రము జరుగని మోతాదుతో మి[శ్రమము గావించి తయారు 
చేయబడిన “క్వినార్నలు” (ప్రయోగించుటచే మలేరియాజ్యర 
క్రిమి క్వినై నును లెక్కచేయకున్నను పాషాణ సంబంధ 
మైన బొషధ ద్రవము సోకినంతనే సమసిపోనక తప్పదు, 
పై పరిస్టితి ననుసరించి మొండికిబడిన మలేరియా 
జ్వరముల నివారించుటకును త్మీవరూపముతో సోకి రోగిని 
అడలగొట్టు నట్టి మలేరియా జ్వరముల .నిర్మూలించుట కొర 
కును యీడ్చు, చిన్నబిడ్డచేష్టలు మొదలగు లక్షణముల నివా 
రించుటకును సయితము క్వినార్సలు ఇంజక్షణా అద్భుత 
- ముగా. పనిచేయును, 

క్వినార్సలు బొషధ (ద్రవముతో నింపబడిన ఆంపుల్స్‌ 
1 6౮ మొదలు 2 60 వరకు మనకు లభించును. 

"పె బొషధ (ద్రవమును రోగబలము రోగియొక్క- 
వయస్సు. అవసరము యీ మొదలగు యంశములను 
చక్కగా పరీక్షించి ఆవసరమును (గ్రహించి 1 ౮౮ మొదలు 
2 ౮౮ల వరకు లోతుగా చర్మము [క్రింద ఇంజక్ష కా చేయుచు 
రోగియొక్క- లక్షణములను గమనించుచు చికిత్సను పొడీ 
గించుట ఉచితము, - 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 263 


N.B. క్వినార్పలు చికిత్సయొక్క అవసరము నను 
సరించి వారమునకు ఒకసారి లేక రెండు సరియాయములు 
ఇంజక్ష కా వాడుట ఉచితమేగాని శరీరమున రక్తము 
క్షీణించినవారికిని, వేరే విధమయినట్టి అంటురోగములతో 
బాధపడునట్టివారికిని వైద్యుడు గ౦హించక ఇంజ క్షకా 

ప్రయోగము గావించుటవలన ఇట్టి స్టితియందు శరీరమున 
(ప్రవేశించిన క్వినార్సలు జొషధ ద్రవము వికటించి ఇంజ 
క్షా ఇచ్చిన స్థలమున గడ్డకట్టి పోటు, బాధ మొదలగు లక్ష 
ణములతో రోగికి అమితమగు శ్రమ కలిగించుటయేగాక 
స్రిమాదమును సయితము తెచ్చిపెట్టు ననుటలో సంది 
యము లేదు, 

గాన వై ద్యసోదరులు క్వినార్స్భలు ఇంజక్షన్‌ ప్రయో 
గించుటకు పూర్వము రోగిని బాగుగా పరీక్షించుటయే గాక 
అవసరమైనచో రోగియొక్క ర _క్రమును సయితము 
బాగుగా పరీక్ష చేయించి మలేరియా కిమివలననే రోగి 
యందు జ్వరాదిలక్షణము లేర్చడుచున్నటులి తగినసాక్ష్యము 
లభించిన పిదప 'పె ఇంజక్ష కా దొషధమును [పయోగించి 
చికిత్సచేయుట ఉచితము, 


120, కాల్లీబ్రోన్యాట్‌ ఇంజక్షజా, 


Calcibronat Injection. 


పె చేరుకో “శాండోజ్‌” కంసెనీవారు తయారు 
జేసి మన కందించుచున్నారు. 
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సె బొషధ ద౦వముతో నింపబడిన అంప్పల్సు 
శ్ర CCలు మరియు 10 ౮౮లవి మనకు లభించుచున్న వి, 
“కాల (టోన్యాట్‌ ఇంజక్ష కా” శ్యామక (సడటివ్‌) 
కొషధముగా రీరచేదన తగ్గించుట కొరకును, శరీరము 
యొక్క (పతుబస్తితిని తగించి శాంతి నొసంగుటకొరకును 
ధిథి ౧ 
బాగుగా ఉపసయోగపడుచున్నది, 


ళద్రాల్లి లి బోన్యాట్‌ ఇంజ క్షా కేవలము శారమక 
భాషధముగా “మాతమే పనిచేయక రో గనివారణమునకు 
ఉపయోగించునట్టి చికిత్సార్హమై మెన బొషధముగా సయితము 
పనిచేయగల శ “క దీనియందు ఉండునట్లు తగిన జొషధ 
[ద్రవము నిందుచేర్చి తయారు చేయబకియున్నది. 


కొల్లి బోిన్యాట్‌ జబొషధమునందు “కాల్షియం” 
| బోమైడ్‌ 'జొషధ [దవముతో నియమిక పరిమితికో చేరి 
యుండబట్టి ఈ మిశ్ర మ జొషధ న శరీర 
మునందలి కండరములు మొదలై న వాటియొక్క. దుస్థితి 
(బాధాది లక్షణములు) శాంతింప మ మెదడు 
యొక్క. దుస్థితిని సయితము శాంతిసరఛి అద్భుతముగా 
పనిచేయుననుటకు సందియముబేదు. 


పె జొషధ ప్రయోగముచే 'మెదడునందు అర 
డిన “అస్వస్థత, నిదలేక పోవుట, మూర వంటి పరిస్థితి, స్త్రీల 
యందు సంప్రాప్త పించు “హిస్టీరియా” ఆతివాగుడు, అసి . 
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మిత స్థితి మొదలగు పరిస్థితుల నడంచి తగిన విళశాంంతి 
సరియగు నిద కలుగుసట్టు చేయుటకై యిందు గల 
(టొమెడ్‌ తోడ్పడును, 

కండరముల యొక్కయు, నరములయొక్కయు, 
ర _కనాళముల యొక్కయు దుస్థితి నడంచి ఎముకలకు 
పుష్పసములకు శ్రి నొసంగునీ ఎన్నియో విధముల 
శరీరమునకు ఉసయోగవడునట్టి కౌల్షియం యిందు చేరి 
యుండుటచే పె మిశ్రమ బాషధము యెంతటి శ క్రివంత 
మైనదో పాఠకులు (గహించవచ్చును. 

కాల్లీ (టోన్యాటా పియాగమునలన శరీరమున కొల్లి 
యం లోపీంచుటచే యేర్చడునట్టి అనేక వ్యాధులందు 
మెదడును కలవర పరచునట్టి స్థితీ లక్షణములు యేర్చడి 
నప్పుడు పై రెండు విధములె. నట్టి లక్షణములను, రోగము" 
లను తాత్కాలికముగా ఉపశ మింస జేయుటకే గాక కావల 
సిన వ్యవధితో చికిత్స జేయుటకు సయితము ఉపయోగించు 
టకు యెంతో వీలుకలదు. 

శరీరముయొక్క. పొరలయందు అంటు సంబంధ 
ముగాగాని, తత్వసంబంధముగాగాని యేర్చడిన “డమ 
టోసికాో నంటి చర్మవ్యాధి నడంచుటకు ఇట్టి చర్మవ్యాధిచే 
నిద మొదలైనవి లేక ' శరీరమున యేర్చడిన బడలిక 
దౌర్చల్యమువంటి లక్షణముల నడంచి రోగికి ఆరోగ్యము 
పిసొదించుట కొరకును. 
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శరీరమున చర్మవ్యాధులు (సవాయి సంబంధముగా 
నట్టి) యేదో ఒక కారణమువలన 'పెకళ్కుకాలము నిలచి 
కిమక9మముగా గబ్బి, చిడుమువంటి లక్షణములే గాక 
చర్మముయొక్క లోపలివైపు భరింపరాని దురద మరియు 
దద్దులనంటి లక్షణము గాన్సించునట్టి లక్షణముల నడంచు 
టకును, 

దగ్గు దమ్ము పొడిదగ్గు ఉబ్బసము మొదలైన రోగ 
ముల యందును వాడబడు యితర జొషధములతోపాటు 
“కాళ్లీ,టోన్యాట్‌” ఇంజక్షకాలు భాగుగా ఉపయోగపడును, 

కోరింతదగ్గ మొదలగు వ్యాధులందు “పె ఇంజ 
క్షు ప్రయోగించుట. వ్యాధి నడంచుటకును, నరములకు 
మెదడునకు పుపుసములకు విశ్రాంతి యొసంగి శ్రామక 
ముగా సనిచేయుటకును తోడ్పడును. 

నరములకు సంబంధమైన రుగ్మతలనలన రోగి 
శరిమపడునట్టి పరిస్థితియందును ఇట్టి వ్యాధులందు నిద 
పట్టక యుండునట్టి అస్థీమితస్థీతి తొలగించి వ్యాధిని [క్రమ 
ముగా తొలగించుట కోరకును, 

కాల్షియం చికిత్సచే సమసిపోవునట్టి యే వ్యాధి 
నందై నను" రోగికి స్టిమితములేక నిద్రపట్టక నరములు 
కండరములు గుంజుచ అనేక లక్షణములతో బాధించునట్టి 
రోగాదులయందు వైద్యుడు రోగ పరిస్టితిని లక్షణమును 
అవసరమును సరిగా గుర్తించి సై బాషధమును సరియైన 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ శర? 


మోతాదుతో ప్రయోగించి పైన దెల్పియున్నట్టి అనేకరోగ 
లక్షణములను సులభముగా నిర్మూలించి రోగికి ఆరో 
గ్యము (ప్రసాదించవచ్చును. 


మోతాదు: 


రోగముయొక్క సామాన్య స్థిియందు అవస 
రము రోగియొక్క బలము ననుసరించి 10 CCల జాషధ 
ద9వమును లోతుగా పిరుదుల కండరములందుగాని ర ర్త 
నాళములందుగాని [ప్రయోగించుచు వారమునకు ఒకటి లేక. 
రెండు సర్యాయములు ఇంజక్షకా ఇచ్చుచు చికిత్స జేయ 
వచ్చును, 

. వ్యాధియొక్క. త్మీవపరిస్టితియందు 5 ౮౮ మొదలు 
10CCల వరకు ఒకటి లేక రెండు పర్యాయములు 
లోతుగా పిరుదుల కండరములందుగాని ర_క్తనాళములందు 
గాని ఇంజక్షకా చేయుచు ఇంజక్ష కా యిచ్చినవోట బొటన 
(వేలితో కొంచము మర్దనజేసి జౌషధము సవ్యముగా శరీ 
రమున వ్యాపించునట్లు “చేయుట్‌ ఉచితము, 


సె ఇంజక్షను చికిత్స జరిగినంత కాలములో పతి 
రెండు ఇంబక్ష నులికును గల మధ్య వ్యవధికాలములో కౌళ్లీ 
టో9న్యాట్‌ బొషధము నోటిద్వారా వాడుటకు తగినట్టి దవ 
మును కలిగిన మోతాదులతో వాడుచుండుటవలన మొదట 
ఇంజక్షను (ప్రయోగము వలన సమసిపోయిన వ్యాధి లక్షణ 
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ములు మరల ఇంజక్షకా యిచ్చు లోపల ప్రకోపించి 
రోగిని భాధించకుండుటికు వీలు కలుగును. 


“కా ఫ్రీ బోగన్యాట్‌ షే ఇంజిక్ట కజాయొక్క అవసరమును 
బుద్ధికుశలత తో వైద్యుడు (గహించి పిదప అవసరమని 
తోచినచో ఇంజక్షన్‌ కడుజాగరూకతతో లోతుగా పిరుదుల 
యొక. కండరములందు గాసి ర _క్షనాళ ములయందు గాని 
ప్రయోగించుట ఉచితము గాని అనవసరముగా అడ్డదిడ్డము 
గాను పె సంభ. కా ప్రయోగించుటవలన రోగియందు 
అనేక దుష్ట లక్షణములు పొడచూపుకే గాక (ప్రమాదము 
సయితము సంభవించుట కవకొశదు కలదని వైద్య సోద 
రులు మరువరాదు, 


N.B. పై ఇంజక్షన్‌ ప్రయోగించు నప్పుడు ర్త 
నాళములయొక పటుత్వము. ననుసరించి కనీసము $8 
నిమిషముల కాలమైనను 10 CC జొషధ [ద్రవమును శరీర 
మున యెక్కించుటకు ఉపయోగించుకొనవలెను. ఒక వేళ 
వైద్యుడు త్వరపడి శీఘ్రముగా ఇంజక్షను ద్రవమును 
ప్రయోగించుటవలన సయితము రోగికి వెంటనే (ప్రమా 
దము సంభవించును గాన వైద్యులీ విషయమును _కడు 
(శ్రద్దతో గమనింతురుగాక యని హెచ్చరిక జేయు 
చున్నాను, 
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180, న్యూ'కెకా సొల్యూషకా ఇంజక్షకా, 


Nuclein Solution Injection. 
పెన ఉదహరింపబడిన పేరుతో బెంగాల్‌ ఇమ్యూ 
నిటీ కంపెనీవారు కడునేర్చుతో తయారుజేసి అందించు 
చున్నారు, 
పె బొషధమును నూటికి 5% వంతుల బలముతో 
(ద్రవరూపమున నింపబడినట్టి 1 ౮౮ ఆంపుల్సు మనకు 
లభించును. 


“న్యూ క్రేజో” ఇంజక్షకా పియోగించుట వలన 
కంఠమునందు వాపు మొదలగు లక్షణములతో ఉత్పన్నమై 
ఆమితమగు నొప్పితో భాధించునట్టి “టాంసిల్స్‌ (గ్రంధుల 
యొక్క. వాపు బాధ నడంచుటకు, విషజ్బ్వరము దగ్గుప పడి 
శముతో సంభవించునట్టి జ్వరము వాతావరణము యొక్క 
మార్చువలన శరీరమున యేర్చడి నట్టి దుష్టలక్షణములు 
నీరసము గవదబిళ్ళలు గంధికయయొక్క. పా9థమిక 
దశ వాతి సంబంధమైన రోగలక్షణములు పాండువ్యాధి 
మొదలగు రుగ్మతల నడంచుటకును, 


ఏదో ఒక గొప్పవ్యాధి శరీరమున వృద్ధియగుటకు. 
పూర్వము దేహమునందు వివిధ వికారలక్షణములు యేర్ప. 
డుట సహజము. ఇట్ట స్థితిని బుద్ధిమంతుడగు వైద్యుడు 
(గ్రహించి శరీరమునకు ముందు “జరుగబోవనట్టి రోగ 
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మును తాత్కాలికముగా శరీరమున గనుపించునట్టి లక్షణ 
ములవలన గుర్తించి “న్యూక్షకా” వంటి ఇంజక్ష కాలను 
(ప్రయోగించి అనేక వ్యాధులను నివారింపనచ్చును. 


పె ఇంజ క్షకా ('పయోగమువలన రాచపుండు, (పస 
వించిన 'ప్రీయండు' అపథ్య దోషము వలనకాని వాతావరణ 
దోషము వలన గాని" సంభవించినట్టి ఆనేక వ్యాధుల నడం 
చుటకును, 


పుపుస సంబంధమైన వ్యాధులందును శ్వాసనాళ 
ముల సంబంధమైన వ్యాధులందును సర్వ సొధారణముగా 
గనుపించునట్టి గురక, దగ్గు, కఫలక్షణము, రొంప (గాఢ 
మైన పడిశము) తలనొప్పి మొదలగు అనేక రోగలక్షణ 
ములను తొలగించుట కొరకును, 


వ్యాధి యేదియును పైకి గానరాక అనేక దుష్టలక్షణ 
ములు అప్పుడస్పుడుగాని, వెంటవెంటనేగాని రోగియందు 
గనుపించుచు పై లక్షణములనుబట్టి రోగము నిర్ణయించి 
వాడినట్టి బొషధము సరిగా పనిచేయక శరీరమున మరి 
కొన్ని తా (క్రొత్తగా పొడచూపుచు రోగిని వైద్యుని 
సయితము క లవర-_పరచునట్టి అనేక దుష్టపరిస్థితులనుండి 
కాపాడి రోగికి ఆరోగ్య ము ప్రసాదించుటచేతను పెన 
వివరించినట్టి జొషధము ల పనిచేయునని చెప్ప 
వచ్చును, 
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మోతాదు: 


న్యూక్షకా సొల్యూషను రోగబలము, రోగియొక్క 
వయస్సు పరిస్టితి అలవాట్లు మొదలగు అనేక లక్షణములను 
పరిశీలించి యీ ఇంజక్ష కా - అవసరమని తోచినవెంటనే = టై 
బొషధ [ద్రవమును 1 CC వరకు లోతుగా కండరముల 
యందు ఇంజక్ష ను ఇచ్చుట ఉచితము. జుట్ట ఇంజక్ష కాల 
అవసరము ననుసరించి వారమునకు ఒకటి లేక రెండు 
సయితము వాడవచ్చును, 


న్యూక్షే౯ా ఇంజక్ష కా చికిత్సాకాలమున వొడబడి నట్టి 
ఇంజిక్ష నువలన రోగియందు దినదినము కలుగుచున్న 
అభివృద్ధి మార్చును మొదలై నవి జాగరూకతతో పరిశీలిం 
చుచు మరల రోగముయొక్కయు రోగమునకు సంబం 
ధించిన లక్షణముల ననుసరించియు చికిత్సను పొడిగించుట 
ఉచితము, 


పై ఇంజ క్షను చికిత్సాకాలమున ఆయా వ్యాధి లక్షణ 
ములకు తగినట్లు తాత్మాలికముగా సథ్యపానాది ఆహోర' 
నియమములను రోగికి తగినట్లుగా వైద్యుడు నిర్ణయించి 
చికిత్స చేయుటవలన పెన ఉదహరించినట్టి అనేక 'వగ్మత 
లను నిర్మూలించి రోగికి ఆరోగ్యము చేకూర్చవచ్చుననుట 
యదార్థము, 
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31. 'వెలేరియకా ఇంజక్షకా, 


Valerian Injettion. 


వెలేరియకా ఇంజక్షను 1 సిసి అంపుల్సు బెంగాల్‌ 
యిమ్యూనిటి కలకత్తా కం పఫీవారి చేతను, తదితర కంసి 
సీలచేతను సయితము తయారు చేయబడుచున్నవి. 


“వైెలరీనాోో అనగా జటామాంసి యని యర్థము, 
ఈ మూలికనుండి తయారు చేయబడిన జొషధ (ద్రవము 
నకు మూలికను మాక్రాది కషాయములుగా జేసి వాడి 
నప్పుడు గలుగునట్టి సుగుణములను పహిసాడదింసగలదని 
వైద్యసోదరులకు పేరుగా చెప్ప పనిలేదు. 


పైన ఉదహరింపబడిన వెలేరియజా ఇంజక్షను 
ప్రయోగము వలన స్రీలయందు బుతుదోష ము చే 
యేర్చడినట్టి అనేక దోషములను తగ్గించుటకు ఉపయోగ 
ఫడుటయేగాక . అర తలనొప్పి, చెవులయందు నదా విను. 
పించు రొదవంటి - లక్షణములు, మెదడునందు గలుగునట్టి 
సాధారణమైన అ స్వస్థతవలన తలయందు జనించు నాదు 
దిమ్ము యిట్టి లక్షణములకు తోడుగా రోగి నిద్రలేక అవస్థ 
పడునట్టి తనేక పరిస్థితులను తొలగించి రోగికి మంచి 
నిద కలుగుటకును మేదడుయొక్క అస స్వస్థత, అసన్మా 
రమువంటి లక్షణములు తొలగించి రోగికి మానసికముగా 
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విశంతి, ఆరోగ్యము పిసాదించుటకును వెలేరియన్‌ 
ఇంజక్ష్మ నంతయు ఉపయోగపడును. 

మోతాదు: 

రోగియొక్క వయస్సు, పరిస్థితి మొదలగు విషయ 
ములను విచారించి వారమునకు రెడు లేక మూడు పర్యా 
యములు సయితము పె బొషధమును 10 వరకు లోతుగా 
చర్మము కొందగాని కండరములందగాని ఇంజక్ష న్‌ 
యీయవచ్చును, 

N.B. పైన దెల్పినట్టి వెలేరియన్‌ ఇంజక్షన్‌ 
ప్రయోగ సమయమున రోగికి అవసరమైన ఇతర జొష 
ధములు సయితము వాడవచ్చును. గాని అట్లు వాడబడు 
కొషధములు “వెళేరియన్‌ జటామాంసి” జొషధికి సరిపడు 
నట్టివిగా చూచివాడుట వైద్యునియొక్క ధర్మము. 

182. అన్‌ ట్రొక్చిన్‌, 
ల్‌ Antraxin నీ, ౬. 

1౮౮. అంపుల్చు లభించును. చర్మముక్తింద జేయు 
టకు ఉపయోగించవలయును. 

ఇయ్యది 'ప్లేగువ్యాధులయందు ఉపయోగపడుటయె 
గాక “పేగు వచ్చినట్లు కనుపింఛిన వెంటనే ఈ ఇంజక్షన్‌ 
చేసిన ప్రేగువ్యాధి రాకుండ కాపాడును, అంటువ్యాధుల 
యందును, న్యూమోనియా అను శేష వాత జ్వరముల 
యందును, వరుసజ్న్బరములయుదును, విషము జ్వరములి 
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యందును, అడ్డక(ర్ర, రాచకురుపులు, (క్రుళ్ళినవిషముపుండ్ల్లు, 
(వ్రణములు, కురుపులు, ఇంకా యితరవిధముల అంటు 
hos సంభవించు పుండ్ల యందును మిక్కిలి గుణకారి, 
పేగు వ్యాధియందు మాత్రము ఆరుగంటల కొక ఇంజ 
క్ష కన్‌ గాను పన్నెండు గంటల వ్యవధిలో యిన్వవచ్చును. 
జ్వరములయ )చు (ప్రతిదినముగాని లేక రెండురోజుల కొక 
తూరి గాని ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. దీనిని లక్చిన్‌ లేదొ 
'రేటరీవారు తయారుచేయుచున్నారు. అన్ని వ్యాధులయందు 
అరు లేక యేడు ఇంజ కనులు ఇచ్చిన చాలును. 


188, అ న్‌టి మెయిగ్‌. 


Antimion 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


1 ౮౮, 2 CC అంపవుబ్బు లభించుచుండును,. ఈ 
ఇంజక్షన్‌ కాలా అజార్‌ అను వ్యాధియందున్న, కుష్టు 
వ్యాధి యందును, జ్వరకిములను నివారించుటకున్ను, 
మశూచి పైనను, రాత్రియందు కండ్లు కనుపించనివారల 
యందును, యితర వ్యాధులచే బాధపడుచు ని దలేకయున్న 
వారికి నిద కల్పించుటకున్ను గొప్పగా గుణము నిచ్చుచుం 
డును. కుష్టవ్యాధియందు వారముదినముల కొక ఇంజక్షళా 
చొప్పున ఆరు మాసముల వరకు యిచ్చిన తప్పక “దీని 
(ప్రభావము కనుపించును. కండరములయందే యీ ఇంజ 
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క్ష న్‌ చేయవలసి యుండును. ఇందుకూడ ఆర్సినిక్‌ కలదు 
గొన జ్యాగత్త తతో చేయవలసి యుండును. మశూచియందు 
వారమునకు రెండుసార్లు ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. చిన్న 
పిల్లలకు మాత్రము చేయరాదు. రాత్రి వేళలందు కండ్లు 
కనుపించనివారికి ఆరు ఇంజ క్షన్‌లలో పూర్తి గుణము 
ఫొందవచ్చును. మొదలు 1 సిసి యిచ్చి క్ర౦మేణ 2 సిసి 
యిన్వవచ్చును. 


Antox I. వడ, 


1 ౮౮2 CC అంపుల్చు లభించుచుండును, ఆడ్డ 
కర అను అంటురోగముచే గల్లు గడ్డలయందును, ఇతర 
గడ్డల యందును, దద్దు రోగము అను కొకు వ్యాధి 
యందును, పేగు గడ్డలు, విషప్పపుండ్లు, రాచకురుపులు, 
మొదలగు ఇతర చర్మవ్యాధులకును, మాంసము తిని 
వేయు పుండ్లు, చర్మము.పె వాతలు పడినట్లు కనుపించు 
నప్పుడున్ను, పొడి ఉబ్బసము, ఉబ్బసముచే బాధ గల్లు 
వారలకును పె జొషధమును చిన్న మోతాదుతో అనగా 
1 CC ఇంజక్ష క్షన్‌ చేయవలయును. ఆడ్డకర్ర, యితర 
అంటు ప్లేగు గడ్డలయందు మూడుదినముల కొర్ర ఇంజక్షన్‌ 
నిచ్చిన చాలును. మొత్తము నాల్గు అయిదు ఇంజక్షకాలకే 
వ్యాధి నివారించును, ఉబ్బస వ్యాధియందును, 'వీణముల 


276 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


యందు మాత్రము పన్నెండు ఇంజక్షకాలు చేయుటచే 
వ్యాధి నివారించక తప్పదు 


185, అఫిమ్‌ విరోస్‌ 
Apium Virus L V. 
రక్తనాళములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 ౮౮ అంప్పల్పు లభించుచుండును. మేహవాతము 
నొప్పులచే చిరకాలమునుండి బాధపదువారలకును, నడుము 
నొప్పి, కీళ్ళనొస్పులు, కీళ్ళయందుపట్లు, చిన్న విడ్డగుణము, 
మూతకృ[చ్చము, అతిఉష్టముచే కల్గు అవస్థలయందును, 
జలోదరము, శిరస్పునందు సిరుకూడుకొని యుండు 
జాడకములయందును, శిరోగహము, సీరువుబ్బు నంజు 
వ్యాధులయందును మిక్కిలి గుణకారి. యేకారణముతో 
నైన సంభవించిన వాతపు నొప్పులకు ఈ ఇంజక్ష కొ నిచ్చిన 
తప్పక గుణము కనుపించును. ఒక వారములో రెండు 
సార్లు ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును. కీళ్ళవాతము మేహవాతము 
ముచే గలుగు నొప్పులు అధికముగా బాధించుచున్నచో 
రెండు దినములకొక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున ర_క్తనాళములో 
యిచ్చిన వెంటనే గుణము కనుపించును. మొ త్రము పది 
ఇంజక్షకాలక న్న యెక్కువ నీయరాదు. గుణముకనుగొను 
టకుగాను వెంటవెంట యిన్వనలసిన అవసరముండదు. 
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100, ఆల్‌ కామెడ్‌. 


Alcamide I. M. I. V. 
కండరములోను ర_క్తనాళములోను చేయు ఇంజక్ట కా. 


2 (౮, 5 ౮౪ గల అంపుల్సు లభించుచుండును. 
రక్తము సరిగా ఆడక యుండు సమయమున వెంటనే ఈ 
ఇంజక్షన్‌ ఉపయోగించిన రక్తమును సరిగా ఆడునట్లు 
జేయుటయందు అద్భుతమైన గుణము కలిగి యున్నది. 
శ్వాస ఆడునట్లు జేయుటయందు కూడ అంతే. ఉన్మాద 
వ్యాధులయందును, ఉన్మాద గుణములయందును ఈ ఇంజ 
క్షకా తోడ్పడును. తిరిగి వైవ్యాధులను రాకుండ కాపాడు 
టకున్ను దీనియందు శక్తి గలదు. ఇది నల్లమందుకు విరు 
గుడుగా పనిజేయుచుండును. అవసరముబట్టి ఇంజక్షకా 
లను ఉపయోగించవచ్చును. ఉన్మాదవ్యాధియందు కొన్ని 
ఇంజక్షనులు జేయవలసి యుండును. దీనిని అలంబిక్‌ 
కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. పై వ్యాధులు నివా 
రించుటయేగాక మానవుని ఆరోగ్యవంతునిగా జేయును. 


137, తహ మకా. పే, 


Agomensin I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్ష కా, 


1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. స్రీలకు సంభ 
వించు వ్యాధులలో" ముఖ్యముగా బుతుసా9ివముచే బాధ 
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సడువారలయందు గొప్ప గుణము కనుపించుచుడును, 
ముట్టుళూల, శ్వేతప్రదరము, ర_క్తపిదరము ఈ వ్యాధుల 
యందు మిక్కిలి గుణకారి. వారములో రెండు మూడు 
ఇంజ క్ట కనులు చేయవచ్చును. బుతుసార9ి వము అధికముగా 
వెడలునప్పుడు వెంటనే ఈ ఇంజక్ష కా (పయాోగించి గుణము 
కనుగొనవచ్చును, బుతుకాలమునందు బుతుసా9వము 
యెక్కువ తక్కువగా వెడలుచుండిన సమానముగా యుంచు 
టకునుగాను పసిజేయును, దీనిని సిబాకంపెనీ స్విడ్డర్‌ లాండ్‌ 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. రెండు వారములలో 
వ్యాధిని పూర్తిగా నివారించును. వ్యాధిని, పకృతిని 
గిహించి ఇంజక్ష న్‌. చేయవలయును. 


188, అ౦టిస్‌ టి కొ, 
Antistine I.M. & lL. V. 
కండరములలోను, ర రక్రనాళములోను చేయు ఇంజక్ష కా. 


1 CC, 2 CC అంపుల్పు లభించుచుండును, చలి 
కాలప్ప మూగ గజ్జి, అదుర్త, తలనొప్పి, శ్వాస, రొమ్ము 
పడి సెము గలవారికి శః | ఇంజక్షను కండరములో నీయ 
నగును. గర్భవతులుగా యున్న ష్పుడు కాళ్ళు, యితర స్ట 
ములయందు సిరువచ్చి వాపు కలిగినవారలయందును ఈ 
ఇంజక్ష ౯ గొప్ప గుణకారి, ఈ వ్యాధులను నివారించుటయే 
గాక గర్భవతులకు హాని కలుగకుండ ఆరోగ్యవంతులుగా. 
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జేయుటకున్ను ఇతర ఇంజక్షన్‌ లవల్ల గుణము కనుపించని 
యెడల ఈ ఇంజక్ష కా (పయోగమున తప్పక గుణము 
కనుపించును, అవసర మునుబట్టి దినముగాని దినమునకు 
రెండుసార్లుగాని ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. ర_క్తనాళములో 
చేయవలసి యున్న ప్పుడే ఇంజక్ష కా నెమ్మదిగా చేయవల 
యును. ఆతురతనొంది చేయరాదు. అట్లు చేసిన ప్రమా 
దము సంభవించును. దీనినికూడ సిబాకంపెసీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 


189. అరోమైసికా హెడ్రోక్లోరెడ్‌ కై9స్టలై కా, 
లా యా దండా లె 
Aureomycin Hydrochloride Crystalline I. V. 


1 బుడ్డి యందు 100 M.G. బొషధము గలది 
లభంచును. ఇయ్యది రక్రనాశములోచేయు ఇంజ క్షకాః అన 
_సరమునుబట్టి పన్నెండు గంటలకొకసారి గాని లేక ఆరు 
గంటల కొకసారిగాని ఇంజక్షకా యివ్వవచ్చును. సన్ని 
పాత జ్వరములయందును, విషజ్వరములయందును జీర్ణి 0 
చిన వరుస జ్వరములయందును, న్యూమోనియా జ్వర 
ములయందును, యితర యెవిధములై న జ్వరములయం 
దును యా బౌషధమును ప్రయోగించిన క9మేణ జ్వరము. 
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యొక్క. తీవితను తగ్గించును. విషపడిసెము, రొమ్ము 
నొప్పి, గుండెనొప్పి, గుం డెబలహీనత వీటికి పె ఇంజ క్షు 
చాల ఉపయోగకారి, గనేరియా సెగ అంటుసంబింధమైన 
యితర వ్యాధులయందును, క్రిమి సంబంధమైన చర్మ 
న్యాధులయందును, అడ్డకర సిఫిలిస్‌ సవామేహ వ్యాధుల 
యందును ఈ ఇంజక్షను యిన్వవచ్చును. వెంటనే గుణము 
కసిపించుటయందు ోరుప్రొందిన గొప్ప బొషధరాజము, 
"బఫాయిడ్‌ జ్వరములందు ఆరోమైసిటికా కన్న యితర 
మే కొషధములు కూడ సనిజేయవు, దీనియందు గల గుణ 
ములు యే బొషధమునందు లేవు. 'పెన్సిలికా సెస్టొమైసికా 
పనిచేయని వ్యాధులపైన ఈ జొషధము తప్పక గుణము 
నిచ్చును. (గ్రహణి, ఆతిసార వ్యాధులయందును గొప్ప 
గుణము నిచ్చుచున్నది. వ్యాధిని నివారించుపేగాక వ్యాధిని 
రాకుండ కాపాడగలశ క్రి దీనియందు కలిగియున్నది. అరో 
మైసిటికా హైడ్రోకోరెడ్‌ యందు గొప్పగొప్ప బొషళ 
రాజములను చేర్చి తయారు చేయుటవల్ల ఇదినరకున్న 
వ్యాధులను పోగొట్టు పే గాక మటల వ్యాధిని 'రాఫండ 
కాపాడు శ రి దీనీయందు గలదు. ఇదీ యికర వ్యాధులి 
యందు కూడ పనిజేయుననుటకు . సందేహముణేదు. ఈ 
జొషధముయొక్క. క్యాపుసోల్సు కూడ లభించుచున్నవి. 
డీనిని 'లేడర్‌లీ లేబొరేటరీస్‌ అమెరికా వారు తయారు 
చేయుళ్ళున్నారు. 


36 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 281 


140. బో) మి కాల్‌, 
Bromical I. V. 


ర_క్రనాళములో చేయు ఇంబక్ష కా. 


10 CC గల అంపుల్సు మనకు లభించుచుండును. 
నరముల బలహీనతలయండు మిక్కిలి గుణకారి. నరముల 
పోటు, నరములయందు పటుత్వము లేనివారలయందు ఈ 
ఇంజక్ష నువల్ల అద్భుత గుణము కనుపించుచుండును. మూత్ర 
కృచ్చ్రము దురదగల వ్యాధులయందును గుణకారి, 
ఇందు కాల్షియమ్‌ (టోమైడ్‌ కొలిసి యున్నందున శరీరము 
నకు కావలసిన కాల్షియమ్‌ పదార్థమును కలుగజేసి ఎము 
కలయందు పటుత్వము కలిగించుటలో యిది చాల పేరు 
ఫొందినది. దీనిని ర _క్తనాళములోనే చేయవలసియుండును. 
యూనిక మ్‌ లేబరేటరీస్‌ బొంబాయినారు తయారు చేసి 
మనకందించుచున్నారు, 


141. సికాతారి కొ. 
Cantharin న్‌, C. 
చర్మము కింద చేయు ఇంజక్ష కొ. 
2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును. (పథమదశలో 


గల గనేరియా వ్యాధిచే మూత్రము చుక్కలు చుక్కలుగా 
పడునప్పుడున్ను కాలిన గాయములయందును, అమిత 
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మైన నొప్పులయందును, కాలిన గాయములచే గలుగు 
దోషములయందును, శరీరమున గలు యేయితర విధ 
ముల నొప్పులయం దై నను మిక్కిలిగుణకారి. ఒగర్చును 
తగ్గించుటకు గాను ఇది బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, 
మూత్రము యొక్క. వివిధ దశలయందు కల్లు బాధలన్నిం 
టినిబోగొట్టి ఆరోగ్యము ప్రసాదించును, మూ త్రకోశము 
నందుగల “పుండును మాన్సి వేయుటకు దీనియందు మంచి 
(పభావముగలదు. దీనిని లెక్సృన్‌ లేబొరేటరీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. బాధలు అధికముగాయున్న సమయముల 
యందు ఆరుగంటల కొకసారి ఇంజక్షజా చేయవచ్చును, 


142, కార్చోఅనిమాలిస్‌, 
Carbo Animalis 5. C. 


చర్మ ముకింద చయ ఇంజక్ష జా, 


2 CC అంపుల్చు లభించుచుండును. ఈబొషధ్వము 
సిపిలిసు అను కొరుకు వ్యాధిచే గల్లు నొవ్వులయందును, 
పెగు అంటువ్యాధులయందును, దద్దుర్ల రోగము, అడ్డ 
గడ్డలయందును మిక్కిలి గుణకారి. అడ్డగడ్డల యందు 
15 గంటలలో ఆరోగ్యమును కల్గించి బొధలు నివారింస 
జేయుటయందు దీనియందు మంచి ప్రభావము కల్గియున్నధది, 
కొరకు. పుండుగల వ్యాధులయందు కూడ ఆచేవిధముగా 
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గుణము కనిపిం జేయుచున్నది. 24 గంటల కొక తూరి 

ఇంజక్షన్‌ చేయవలయును. లక్చన్‌ లేబొరేటరీస్‌ కంపెనీ 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. (ప్రత్యేకంగా అడ్డకర్రల 
యందే గుణము నిచ్చుటకు కనిపె పెట్టి దీనిని త్ర తయారుచేసి 
యున్నారని తెలియవలెను. 


148. కొబు రావినొమ్‌, 
Carbravenam S. C.& 1 M. 
చర్మము క్రిందను, కండరముళోను చేయు ఇంజక్షన్‌ * , 


2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. సకవాతముల 
యందును, యితర విధములగు వాతపు నొప్పులయందును, 
బాలపాప చిన్నెలయందును, పొడిఉబ్బసము, ఒగర్చు, 
చర్చి క్షీణగతి వాతపకేపము నందును, ప్లగు కలరా 
వ్యాధులయందును, న్యూ మోనియా జ్వారము "శ్లేష్మ వాత 
జ్వరములయందును, విషజ్వరముల యందును, _ఇఫా 
యిడు అను సన్నిపాత జ్వరములయందును, జ్వరముల 
యందు శ్వాస సంభవించు నప్పుడున్ను ఈ ఇంజక్షన్‌ 
వెంటనే చేసిన తప్పక గుణము కనుపించును. పక్షవాత 
మను వ్యాధియందు చాలకాలము ఇంజ క్లనులు చేయుచుం 
డిన పక్షవాతము పూర్తిగా నివారించుననుటలో సందేహము 
లేదు, 'ప్రతిదినము ఒక ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. దీనిని 
కూడ పై కంసెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. జాగ 
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త్రగా గమనించి వ్యాధియొక్క ప్రకృతిని నిదానించి చూచి 
ఇంజక్షన్‌ నెమ్మదిగా చేయనలెను, 


144, ద్ర? ల్రీ బె కః 
య ఆ 
౮2130100 I. V. 
ర_క్రనాశములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


క సిసి, 10 సిసి అంపులు లభించుచుండును. ఈ 
బొషధము మూర్చవ్యాధులయందు గొప్ప గుణకారి, సొమ్మ 
సిల్లుట, అన్ని దశలలో గల ర_క్తపుపోటుల యందును, 
రొమ్ముపడి సెము, శ్వాస పడిసెము, చర్చి అంటువ్యాధుల 
యందును అమోఘముగా గుణమిచ్చును. కొరుకుసంబంధ 
మైన పుండ్రయందుకూడ గుణము ' నిచ్చుచుండును. |ప్రథ 
మమున $5 సిసి జొషధము (ప్రారంభించి క్రమేణ 10 సిసి ల 
వరకు యివ్యవచ్చును. వ్యాధికి బొషధము సరిపడునా లేదా 
గ్రహించి 10 సిసి ఇంజక్షన్‌ ర_క్తనాళములోనే చేయవల 
యును, పితిదినము ఇంజక్టకా "చేయవచ్చును. ర రక్తపు 
పోటుయందు మాత్రము అవసరమునుబట్టి ప్రతిదినము 
రెండు ఇంజక్షనుల చొప్పున చేయవచ్చును. ఇందు కాల్షి 
యమ్‌ కూడ్‌ కలిసియున్నందున కయ వ్యాధులయందు 
కూడ అనుభవపూర్వక ముగా గుణము నిచ్చుచున్నది. దీనిని 
సిప్తా కంపెనీ బొంబాయివారు తయారుచేయుచున్నారు, 
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145. క్యాంఫర్‌ ఇకా ఆయిల్‌ విత్‌ యీథర్‌, 
Camphor in oil with Ether, 
కొండరములందు చేయు ఇంజక్షన్‌, 

1 సిసి, ఓ సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది 
గుండెకు చురుకుదనము కళిగించుటయందు పేరుపొందిన 
జొషధరాజము. గుం డెయొక్క బలహీనకలయందును, గుండె 
ఆగిఆగి కొట్టుకొను వేళలయందును, తరుణము పృట్టినప్పు 
డును, శరీరమున చలువలు ' క 9మ్మినప్పుడున్ను, అన్ని 
దశలు మించిన తరుణ వ్యాధులయందును, ఆదుర్త, క్షీణ 
గతి లేక వాతప్రకోపమునందును, శరీరమునందుపూ ర్తిగ 
చలువలు[గమ్మినపుడు యే ఇంజక్షకాకూడ ప్రయోగించి 
యును (ప్రయోజనము లేనప్పుడు 'సేనిని ఉపయో గించినచో 
మంచి [సయోజనము కనుపించకతప్పదు. అవసరముకొద్ది 
వాడుక కలిగించుకొనవచ్చును. గుండెవ్యాధులయందును 
గొప్ప గుణమునిచ్చును. దీనిని కూడ సిప్లా కంపెనీ బొం 
భాయి వారు తయారు చేయుచున్నారు, పిల్ల లయందుకూడ 
ఉపయోగకారి, 1 CC వాడుట మంచిది. 


146. క్రొటాలిన్‌ః 
Crotalin S. C. 
చర్మము కింద చేయు ఇంజక్షన్‌, 


ఈ బొషధము 1 సిసి తో నింపబడిన అంపుల్సు 
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మనకు లభించుచుండును. ఇయ్యది విషజంతువుల కాటు 
లందును, పాముకాటునందును మిక్కిలి గుణకౌరి, ర క్ర 
మూత౦మను వ్యాధియందుసు, రక్తమును మూ త్రముద్వారా 
పోనిన్వకుండ కాపాడుటకున్ను, కామిలజను బెండిస్‌, 
వ్యాధియందును, మళూచియందును, సూతికా జ్వరముల 
యందును సూతికొ జ్వరముచే కల్లు రక్రసానముల యం 
దును, ర క్రవాంతుల యందును, కడి ప్రక్కన వ వచ్చు పక్ష 
వాతములయందును, కామిలి లావ్యాధిచే గల్గు జ్వరములయం 
దును, గర్భాశయము ముడఃచుక పోవుటచే కలుగు బాధల 
కున్ను, ర_క్తసావములు ఆరికట్టుటకున్ను ఈ ఇంజక్ష 
నిచ్చిన వెంటనే గుణము కనిపించుచుండును. దినముతప్పి 
దినము ఒక ఇంజక్ష కా యిన్వవచ్చును. వ్యాధిని బాగుగా 
గు ర్తెరింగి ఇంజిక్షకా యిచ్చిన వెంటనే గుణము కనుగొన 
వచ్చును. 


117, కార్‌డయూనిసి కా 
Cardiouesine 5. C. 1. M. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


ఇయ్యది 1. (6౮ జొషధముతో నింపబడిన అంపుల్సు 
వాడుకలో గలవు, ఈ ఇంజక్షకా అవసర మునుబట్టి రక్త 
నాళములో కూడ చేయవచ్చును. ముఖ్యంగా అతిసిదూద 
మైన వ్యాధి గుండెపోటులను వెంటనే నివారించుటకుగాను 


ఇ౦జక్షన్‌ గైడ్‌ 287 


బాగుగా తోడ్చడుచుండును, శ్వాసవ్యాధి చే బాధ పడువారల 
యందును ఉపయోగపడును గాని నిదానంగా గుణము కను 
గొనవచ్చును. దీనియందు మంచి పిభావము కలిగియుం 
డుటచే గుండెపోటును తగ్గించి గుండెకు బలము కలిగిం 
చును. నీరసమును పార ద్రోలుటకున్ను పనిజేయుచుండును, 
గుండెపోటును వెంటనే తగ్గించనలసిన యెడల ర_క్తనాళ 
ములో యీ ఇంజక్షజా చేయవలసి యుండును. దీనిని 
కూడ పై కం పెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


148. కార్‌ డియో ఎఫిడై ఏకా. 
Cardioaphedrine న్‌. C. & 1 వేడ్‌, 
చర్మము [క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 ౮౮ అంప్పల్సు లభించును. ఈ ఇంజక్షన్‌ (ప్రయో 
 గించిన శ్వాసలయందు నమ్మక ముగా గుణము నిచ్చుపే 
గాక భురల తిరిగి శ్వాసానరోధము గలుగకుండ' కాపాడు 
శక్తి దీనియందు కలిగి యున్నది. ఒగర్చు, రొమ్ముపడి 
"సము, కొసలయందును, శ్వాసకోశ మును శుభ సరచుట 
యందు మిక్కిలి యువయాగపడును, అవసరమునుబట్టి 
(ప్రతిదినమునకు రెండు మూడుసార్లు ఇంజక్షను చేయ 
వచ్చును. దీనిని కూడ సిన్లా కండే పెసీవారే తయారు చేయు 
చున్నారు. (ప్రత్యేక 0గా 'శ్వాసవ్యాధులయందే గుణకౌరిగా 
యుండుటచే ఈ జొషధము మిక్కిలి ప్రచారములోకి వచ్చి 
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యున్నది. గమనించి జ్యాగతతో మోతాదు హెచ్చించ 
కుండ చిన్న మోతాదుతోనే గుణము తెలిసికొనవచ్చును, 


149. కారోర్‌ మొకా, 
Corhormon 1. M. & I. V. 
కండరములోను, ర_క్రనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 


సిప్లా కం పెనీవారిచే తయారు చేయబడిన “పె ఇంజ 
క్షా 1 సిసి అంపుల్చు నునకు లభించుదుండును, ఇయ్యి 
ముక్కు, నోరు, కంఠము వీటియందు కలుగు వాపులు, 
సండ్లు, చీముకారుట ఈ మొదలగు వ్యాధులయందును, 
షపడ్‌ సె సెము, వాతపు నొప్పులయందును, గుండెపోటు 
బాస రాచకురుప్తల యందును, శ్వాసకాసల యం 
దును, ర _క్తసా్రావములయందును, పాండువ్యాధి లక్షణ 
ములయందును, విషపుపుండ్లు, గజ్జి పీటియందు ర_క్తము 
చెడుటచే కల్లు వ్యాధులయందును, పాండువ్యాధి, జ్వరము, 
ర క్రకీణతల యొక్క అన్ని దశలయందు దీనిని ప్రయో 
గించవచ్చును. "పె వ్యాధులను తగ్గించుట యేగాక మరల 
తిరిగి వ్యాధిని రాకుండ కాపాడేళ క్రి పీ ఈ ఇంజక్ష కాయందు 
కలిగియుండుటచే = పై వ్యాధులను 4 తప్పక నివారింపగలదని 
నొక్కి. చెప్పవచ్చును. రోగిబలము, రోగబలమును గుర్తె 
రింగి ఇంజక్షకా చేయవలసి యుండును. 


వ్ర? ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ ల్రీగ్ర0 


150. ఇనార్‌ స క్షా. 
Enersan క. M. 
కండరములో చేయు ఇంజ క్షజా, 

2 ౮౮ అంపుల్సు గల పెట్టెలు లభించుచుండును. 
ఇయ్యది సక్షవాతములయ_దు బాగుగా గుణము నిచ్చును, 
పక్షవాతము ఒక (పక్క నచ్చినదానిసి నివారించి బాధలు 
తగ్గించుటకుగాను, గొప్పగుణము నివ్వక తప్పదు. కొరుకు 
వ్యోధి అను సిఫిలిస్‌ మేహసంబంధమగు వ్యాధులయందు 
కూడ యిది బాగుగా పనిజేయును, వారములో మూడు నాల్గు 
సార్లు ఇంజక్ష న్‌ చేయవచ్చును, దీనిని సిస్తా కం పెసీవారు 
తయారు చేసుతున్నారు 


151. ఫెరియెట్‌ అర్సిని. 
Ferriet Areseni I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్ష కా, 

1 CC జాొషధముగల అంపుల్సు లభించుచుండును, 
కలరాను వాంతి భేదులయందును కాలా అజార్‌ అను 
వ్యాధిపైనను, పాండువ్యాధులయందును, మలేరియా (చలి 
జ్వరము) యందును, ర _క్రస్రావమలయందును, బుతు 
(సావములయందును యీ ఇంజక్షకాను ప్రయోగించిన 
బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. దనముతప్పిదినము ఇంజ 
క్ష కా చేయవచ్చును. ఆరు లేక పన్నెండు ఇంజక్ష కాలి 
వరకు కోర్సుగా వాడుక జేసిన పై వై వ్యాధులనన్నిటిని తప్పక 
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నివారించును. దీనిని సిప్లా కంపెసీవారే తయారు జేయు 
చున్నారు. 


152. గేప్‌ సుగర్‌ సొల్యూషకా, 
Grape Sugar Solution Il. V. 
ర_క్రనాళములో చేయు ఇంజ క్టకా, 


10 CC, 25 CC అంప్పల్సులు లభించుచుండును. 
ఏ వ్యాధిచేనై నను వాంతులు కలుగుచుండిన యెశల దీనిని 
ఉపయోగించినచో వెంటనే వాంతుల అరికట్టును. వాంతులు 
నివారించుటకు యిది గొప్పగా పేరుపొందిన బొషధము, 
యేకారణముతో వచ్చిన వాంతులై నను నివారించకతప్పదు, 
గర్భవతులకు కలుగు వాంతులయందు కూడ సుకృతి 
నిదానము (గషాంచి ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. సన్నిపాత 
జురములయందు కలుగు వాంతులకున్ను చలిజ్వరముల 
యందు కలుగు వాంతులకున్ను యిది బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. అవసరమును బట్టి ఇఎబిక్ష్మ న్‌ చేయవచ్చును. 
సిప్లా కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 
158. హమోసైటికా. 
Hamocytin 5. ౮. త 1. M. 
చర్మము [క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్ష కా. 


ఈజొషధముమొక్క 5౮6 అంపుల్సు లభించుచుండును , 
ఇయ్యది రక్త కీణకగల పాండువ్యాధులయందును, శ ర్రీ 
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రము తెలుపుబారుట, శరీరమునందు రక్తము లేకోయుం 
డుట, సీరువాపులు కలుగుట ఈ వ్యాధులు గలవారికిచ్చిన 
మిక్కిలి ఉపయోగకారిగా యుండును. మణీయు జీర్షశ క్రి 
లేక యుండువారలకున్ను, మలేరియా (చలిజ్వరములయం 
దును, చలిజ్వరము తగ్గిన తర్వాత కూడ వాడుక జేయ 
వచ్చును, నీశ్ళవి రేచనముల యందును, బుతు నాళివము 
అధికముగా అగుట, పరా బలహీనముచే కలుగు 
చుండెడి వ్యాధులయందు, బలహీనముచే కల్లు శ్వాసల 
యందును యిది గొప్ప గుణము ని నిచ్చుచుండును. ప్రతి 
దినము ఒక ఇంజుక్ష్మ కన్‌ గాని, దినముతప్పి దినముగాని 
చేయవచ్చును. మొ తం కోర్సుగా పది ఇంజక్షన్‌ లవరకు 
ఒక నెలరోజులలోపు చేయవలయును. * “పె చెప్పిన వ్యాధుల 
యందు మాత్రము అనుభవపూర్వకముగా గుణమునిచ్చును. 
ఈ బొషధమును సిప్లా కంపెనీవారు తయారుచేసి మన 
కందించుచున్నారు. 


154. హమో సెటిన్‌ విథౌట్‌ ఐరకా, 
Hamosytin 5. C. I. మ. 
చర్మము[క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షణా, 
5 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, ఈ బొషధము 


మలేరియా అను చలిజ్వరములయందును, జిగట విరేచన 
ములు, నీళ్ళవిరేచనములయందును, .చాలకాలనునుండి 
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బాధించుచున్న విరేచనములు, (గ్రహణి వ్యాధులయందును, 
లుకోరియా అను శ్వేత ప్రదరములయందును నమ్మకముగా 
గుణము నిచ్చును. పితిదినముకాని లేక దినము తప్పి 
దినముగాని ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. పది ఇంజక్ట కాలు 
జేసిన కోర్సు అవును. దీనిని సిప్లా కంపెనీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు, 


155. హీ ప సోలికా. 
Hepa Folin 1. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్టకా, 


ఈ బొషధముతో నింపబడిన 1 సిసి అంప్పల్సులు 
దొరకుచుండును. ఇయ్యది పాండు వ్యాధుల యందును, 
రక్త క్షీణత గల వ్యాధులయందును, జీర్టి ంచిన వలే 
రియా జ్యరములయందును, ఇంకా అన్ని విధముల జ్వర 
ములు వచ్చిన తర్వాత కల్లు బలహీనమునకున్ను , రక్త 
వృద్ధి జీర్ణశక్తిని కలిగించి, "అరోగ్య ముగా నుంచుటకున్ను 
నల్లజ్వరములకున్ను, ర 'క్రములేక కల్లు నీరువాపులయం 
దును, రక్తస్రావము, 'ముట్టుకూలల యందును, మూల 
వ్యాధులయందును, కొరుకు పృండ్డయందును, శ్వాసల 
యందును, మళూచికొ వ్యాధులయందును, న్యూమోనియా 
ఆను శ్లేష్మవాత జ్వరముల యందును, రక్తము శుద్ది లేక. 
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కల్లు రుగ్మతల యందును, తిరిగి రక్తశుద్ధి జేయుటకును, 
ర_క్రవృద్ది కలిగించుటకును, (ప్రసవానంతరముకలుగుర క్త 
కీణతలకున్ను ఉపయోగించిన బాణముగాగుణమునిచ్చును. 
వ్యాధి ప్రకృతిని, దేశకాలపరిస్థితిని గమనించి నిదానముగా 
ఇంజక్షకా చేసిన పె రుగ్మతలు తప్పక నివారించును. 
పాండు రుగ్మతల యందు మాతిము దినిని కోర్సుగా 
వాడవలెను. అట్లు వాడుటచే పాండువ్యాధి తప్పక నివా 
రించును. రెండురోజులకొక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున చేయ 
వచ్చును, దీనినికూడా సివ్లా కం'పెనీవారే తయారు చేయు 
చున్నారు. 


- 156. లాకోలాకా 
Lakolan 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


2 ౮౮ & 5 CC ఆంపుల్సులు లభించును, ఈ ఇంజ 
క్షన్‌ మేహవాతముల యందును, మెహవాతపు నొప్పుల 
యందును, నరముల నొప్పులయందును బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. శ్వాస, రాచకురుపులు, మూ గగట్జి, యితర విధ 
ముల మేహ సంబంధనుగు పుండ్రయందు యిది బాగుగా 
పనిజేయును. మూడు నాలుగు దినముల కొకసారి ఇంజ 
క్షా వేయవచ్చును. సిప్లా కంపెనీవారిచే తయారు చేయ 
దిడినది, 
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157. అయిడో లాకోలాన్‌, 


Iodolakolan I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


5 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, ఈ జొషధము 
కూడ లాకోలాన్‌ మాదిరిగానే గుణము నిచ్చును. లాకో 
లాన్‌కన్న రెండింతల అధికగుణము నిచ్చును. మూడు" 
దినముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. సిప్లా కంపెనీ 
వారు తయారు చేయుచున్నారు, | 


158. న్యూటొరోటో కా, 


Nutrotone I. V, 
ర_క్రనాళములో చేయు ఇంజక్షకా, 


ఈ జొషధముతో నింపబడిన 10 సిసిల ఆంపుల్సు 
మనకు లభించును. ఇయ్యది జీర్లశ క్తి లేనివారలకు జీర్ణ 
శక్తిని కలిగించుటకు మిక్కిలి యుపయోగకారి. న్యూమో 
నియా అను శ్రేష్మవాత జ్వరములయందును, ఇన్‌ ప్లూ యింజా 
విషపడిసెములయందును, సన్నిపాత జ్వరములయందును, 
విషజ్వరములయందును, క్షయవ్యాధులయందును, కయ 
వ్యాధులయందు - కలుగు జ్వరము తగ్గుటకున్ను, అన్నివిధ 
ముల జ్వరములు తగ్గడానికిన్ని ఈ ఇంజక్ష కా (పయోగించ 
వచ్చును. మధుమేహవ్యాధులయందును, సూతికాజ్వరముల 
యందును, బాలింతలకు కల్లు జ్యారములయందును, జీర్ణం 
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చిన మలేరియా జ్వరమునందును, పాండు వ్యాధుల 
యందును, చిన్న బిడ్డలకు కల్లు గుణములయందును యీ 
ఇంజక్ష న్‌ నీయవచ్చును. చిన్న బిడ్డలకు ర రకనాళములో 
సీయరాదు. కండరములో నివ్వవచ్చును, దీనినికూడ స్తా. 
కంపెసీవారే తయారు చేయుచున్నారు, 


159. ఒపాసోడికా, 
Opsodin 5. C. 1. M. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజ క్షకా. 

2 సిసి ల జొషధముకో నింపబడిన అంప్పల్పు 
లభించును. సన్నిపాత జ్యరములయందును, విషపడిసె 
ములయందును, న్యూమోనియాయుదు కలుగు రొమ్ము 
నొప్పులయందును, “టాన్‌ సిల్సు” గొంతులో కండలు 
పెరుగుదానికిన్ని, యితర విధముల జ్వరములయందును, 
దద్దురుల రోగములయందును, రాచకురుపుల యందును, 
ఈ ఇంజక్ష నొ యిచ్చినచో బాగుగా గుణము నిచ్చును. 
రెండు మూడు దినముల కొక ఇంజక్ష కా చొప్పున నీయ 
వచ్చును. సిప్లా కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు, 

1680. పోస్‌ పోటోకా, 
Phosphoton న. C. 1. M. 
చర్మము క్రిందను, క ండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 

2 ౮౮ ల అంపుల్పులు లభించుచుండును, 'ఇయ్యది 

నరములయొక్క- పోటుయుదును, నిస్నత్తువలయందును, 
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పండ్ల నొప్పులయందును, పొండు వ్యాధుల యందును, 
శ్వాసలయందును, నరములకు బలము కలిగించి, నిస్పత్తువ 
లను నివారించుటకుగాను బాగుగా గుణము నిచ్చును. 
రెండు దినముల కొకసారి ఇంజక్షకా చేయవచ్చును, 
మొత్తం పది ఇంజక్షకాలు చేసినచో ఫోర్సు అగును. దీనిని 
కూడ సె కం -పెనీపాలే తయారు చేయుచున్నారు, 


161. క్వి నో కౌ ల్లి మా, 
Qino Calcima I. M. V. 
కండరములోను ర _క్తనాళములోను చేయు ఇంజక్ష కా. 
2CC& 5CC అంపుల్సు దొరకు చుండును, 
రొమ్ము పడిసెముల యందును, రొమ్ము నొప్పుల యం 
దును, న్యూమోనియా అను శ్రేష్మవాత జ్వరములయందును 
సన్నిపాత జ్వరములయందును, సూతికా జ్వరములయం 
దును, విషపడి సెములయందును, కయ వ్యాధిచే వచ్చెడు 
జ్వరములయందును, శు ఇంజక్ష నిచ్చిన బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. రెండు దినముల రం 'ఇంజక్షకా చొప్పున నీయ 
వచ్చును. దీనినికూడ పె కం'పెనీవారే తయారు చేయు 
చున్నారు, 
162. సెప్పటోసిల్‌ అర్‌ బమ్‌, 


Septocil Album న. C. 1, M. L. V. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను, ర క్రనాళములోను 


చేయు ఇంజక్ష జా: 
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2 సిసి ఆంపుల్సు లభించుచుండును. ఈ జొషధము 
గనేరియా అను ఆంటుజాడ్య ములయందు నమ్మకముగా 
గుణము నిచ్చుచుండును. దద్దు రోగముల యందును, 
సూతికా వ్యాధి యందును, అన్ని విధములైన గనేరియా 
వ్యాధులను రూపుమాపు ననుటకు సందేహములేదు. పితి 
దినమొక ఇంజక్షకా చొప్పున సీయవచ్చును. దీనిని కూడ 

పెకం -పెనీవాలే తయారుచేసి మనకందించుచున్నారు. 


168. నా మిటికా. 
Stremetine I. M. 
కండరములందు చేయు ఇంజక్షకా. 


1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది జిగట 
విరేచనములు, నీళ్ళ విరేచనములు, అజీర్ణముచే నగు విరే 
చనములు, లీవర్‌ వ్యాధులు, లీవర్‌ నందు 'సృండు ఈ మొద 
లగు వ్యాధులను మాన్సుటకున్ను, గ్రహణి, ఆమాతి 
సారములను తగ్గించుటకున్ను, యీ ఇరజక కా యిచ్చిన 
వెంటనే గుణము నిచ్చును. ఇయ్యది సిప్లా కంపెనీవారే 
తయారు" చేయుచున్నారు. 


164. టొటాలికా బి.కాంప్లక్స్‌. 
Totalin B-Complex I. M. 
ఈ జొషధముతో నింపబడిన 10 సిసి బుడ్డి లభిం 
చును, అవసరముకొద్ది వాడుక చేయవచ్చును. ఇయ్యది 
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కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. తిమురు వాతముల 
యందును, వాతపు నొప్పులయందును, నరముల బలహీన 
ములయందును, నరముల నొప్పులయందును, పాండు 
వ్యాధులందును, రక్తక్షీణతలయందును, _ శరీరమునందు 
రక్తము లేక యేర్పడుచుం డెడి నీరు వాపులయందును, 
వ్యాధులు కల్గిన తరువాత యేర్చడు బలహీనతల యందు 
పై ఇంజక్ష న్‌ ను (పయోగించినచో వ్యాధులన్నింటిని నివొ 
రించి బలము, జీర్లళ క్తి కి కలిగించును, మరియు శరీరమునందు 
నొప్పులు గలవారలకున్ను రక్తము లేనివారలకున్ను రక్త 
వృద్ధి కలిగించుటకున్ను పనికి "వచ్చును. దీనిని ప్రయోగిం 
చిన  మేవ్యాధి రాకుండకాపాడి ఆరోగ్యవంతులుగా జేయు 
టకు దీనియందు మంచిళ క్రి కలదు. పాండువ్యాధులయందు 
మొత్తం ఒక కోర్చువాడి వ్యాధి నివారించిన తర్వాత కూడ 
వాడుక జేయవలసియుండును. దినము తప్పి దినము ఇంజ 
క్షను చేయవచ్చును. దీనిని _పై కం'పెనీవారే తయారు 
చేయుచున్నారు. 
165. యి స్టో రె డ్‌. 
Estorid 1. M. 
కండరములందు చేయు ఇంజక్షకా. 
1 ౮౮ అంప్పల్సు లభించుచుండును. ఈ ఇంజక్ష న్‌ 
బుతు సావములయందును, బుతుశూలలందును గుణము 
నిచ్చును. ర _క్రసావములను అరికట్టును. రక్త వాంతుల 
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యందుకూడ ఉపయోగించవచ్చును. గర్భక్షయ వ్యాధుల 
యందు యిది బాగుగా గుణమునిచ్చును. దీనిని యూనికమ్‌ 
లేబొ రేటరీస్‌ బొంభాయివారు తయారు చేయుచున్నారు. 


160, మాన్సివ్‌ డి 9, యం, 
Massive D. I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా, 


_1CC అంవుల్సు లభించుచుండును. కీయవ్యాధుల 
యందును, ఎముకల బలహీనముల యందును, తయ 
వ్యాధిచే గల్లు బలహీనములయందును, యిది గొప్ప గుణ 
కారి, చిన్నపిల్లలకు ఎముకలు ఎదుగుటకుగాను ఈ ఇంజక్ష 
నిచ్చిన తప్పక గుణమునిచ్చును. దీనిని యూనికమ్‌ లేదొ 
రేటరీస్‌వారు తయారు జేయుచున్నారు. 


107. పావకోడి కా. 
Papacodein 1, M. 


కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


. 2 (CC అంప్పల్పు లభించుచుండును, శూలనొవ్పుల 
కును, శ్వాసకాసలకును, .గుండెనొప్పులకును, గుండెపోటు 
నొప్పులకును, రొమ్ముపడి సెములకును, రాచకురుప్పలకును 
ఈ ఇంజక్షను , నమ్మకముతో ప్రయోగించ వచ్చును, 
ఇ న్యుది మూనికమ్‌ లేబొరేటరీస్‌ పారిచే స చేయ 
" దిడుచున్నది, 
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168. పాప పెలిన్‌, 
Papaphylin 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా. 

2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఈ ఇంజక్షన్‌ 
యిచ్చినచో గుండెపోటును నమ్మకముగా నిర్మూలించును, 
శ్వాసలయందు కూడ ఫలమీచ్చును. ఆన్లుపిత్త వ్యాధులను 
బాగుపరచును. దీనిని కూడ యూనికమ్‌ లేబొరేటరీస్‌వారే 
తయారు చేయుచున్నారు. 


169. యూని వి, కాన్‌ సెన్‌ | మేపటెడ్‌. 
Uni B. Concentrated I. M. I. V. 
కండరములోను, ర_క్తనాశములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


10 సిసి బుడ్డి లభించుచుండును. ఇయ్యది తిమురు 
వాతములయందును, శరీరమునందు గల నొప్పులను నివా 
రించుటకుగాను, పాండు వ్యాధులయందును, నంజువ్యాధుల 
యందును, ర,క్తకీణతల యందును బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. యూనికమ్‌ లేబొరేటరీస్‌వారు తయారు జేయు 
చున్నారు. 


170. యూనిఫెరో కొ, 
Uni Feron I. V. 
.ర_క్తనాళములో చేయు ఇంజక్ష కా, 


5 సిసి అంపుల్సు దొరుకుచుండును. ఇది పాండు 
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వ్యాధులయందు ప్రత్యేకముగా గుణము నిచ్చును. అన్ని 
విధముల ర_క్షములేని వ్యాధులయందు కూడ దీనిని ఉప 
యోగించవచ్చును. ర_క్రవృద్ది జేయుటకున్ను, పాండు 
వ్యాధిని సివారిచుటకున్ను యిది గొప్పు జొషధము. కొన్ని 
దినముల వరకు ఇంజక్షకాలు చేయవలసి యుండును, 
యూనికమ్‌ లేబరేటరీస్‌వోరు తయారు చేయుచున్నారు. 


171. యూని పెరిడవోక్సికా. 
Uni Pyridoxin I. M. I. V. 
ర చశ్రనాళములోను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


2 సిసి, 10 సిసి దొరుకుచుండును. ఈ ఇంజక్ష కా 
పక్షవాత ములను తగ్గించుటకు బాగుగా తోడ్పడుచుండును, 
కాళ్ళు చేతులు స్వాధీనము లేనివారలయందును, వాతపు 
నొప్పులయందును గొప్ప గుణకౌరి. వాంతులు తగ్గించు 
టకుగాను బాగుగా తోడ్పడును. దీనిని కూడ యూనికమ్‌ 
లేబొరేటరీస్‌ కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు, 


1/2. యూని 'ెకాడీకా. 
Uni Pethidin న. ౮. 1. నడ I. V. 
చర్మము [క్రిందను, కండరములోను, ర_క్రనాళములోను 
చేయు ఇంజక్షకా. , 
2 సిసి అంపుల్చు లభించుచుండును, అన్నివిధము 
లైన నొవ్యేలను నివారించుటకును, నరముల నొప్పులు, 
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వాతపునొప్ఫులు, శూలనొప్పులు, కో రుకుపుండ్లు, మరి యే 
యితరవిధముల నొప్పులయందును యిది బౌొగుగా గుణము 
నిచ్చును, 


178, యూని పన్‌టోటాకా. 
Uni Pantothin 1. M. l. V. 
కండరములోను ర క్షనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 CC అంప్పల్పు లభించుచుండును. నరములయొ క్ర 
బలహీనముల యందును, శరీరపటుత్వము లేనివారికిని, 
తిమురువాతముల యందును, శరీరమందలి నొప్పులకును 
యింకా ఇతర విధముల వాతపునొపులయందును ఈ ఇం 
జక్షకాను (ప్రయోగించిన నమ్మక ముగా గుణము కనుపిం 
చును. యూనికమ్‌ లేబొరేటరీవారే తయారుచేయుచున్నారు, 


114, యూనిర్రై జ్‌, 
Uni Progestine I. 17, 
ర క్రనాళములో చేయు ఇ౭జక్ష కా 


6 ౮౮ అంపుల్సు లభించుచుండును, ఇది స్త్రీలకు 
సంభవించెడి ర_సాళినవములయందు బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. చిరకాలమునుండి ర_క్షసావము గలవారలకు 
దీనిని ఉపయోగించిన తప్పక రక్ష్మస్రానము నివారింపజేసి 
ర_క్రమును వృద్దిగావించును. కొన్ని దినములవరకు సీ ఇం 
జక్షజాలు వాడుచుండ వలయును, 
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175. (మాని సోడిల ర్జు 
Unisodilact I. V. 
ర_క్తనాళములో చేయు ఇంజక్ష కా, 


10 CC అంపుల్చు లభించుచుండును. ఇది జలో 
దరములయందు బాగుగా గుణమునిచ్చును. జలోదరమును 
తగ్గించి మరల రాకుండ జేయుటకు బాగుగా తోడ్పడు 
చుండును. శె పె కంపెనీవారే తయారుచేయచున్నారు, 


176, హౌ పారిన్‌. 
Hyperin. 
చర్మముకింంద చేయు ఇంజక్ష కా, 


2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును: దవుడలు కదు 
లకపోవుట (ఇది ఒక వాతమునకు సంబంధించిన వ్యాధి) 
దవుడలు ర్త న. వారలను ఈ ఇం? ?క్ష౯ా ప్రయో 
గిందిన వెంటనే గుణము నిచ్చును, నణముల వ్యాధుల 
యందును, నరములనొ పులయం దును, నరములకు, బలము 
కలిగించుటకున్ను, ఇది బాగుగా తోడ్పడుచు అన్ని విధ 
ముల వాతపు నొహులయందును, బాధలయందును, ధను 
ర్యాతములయందును, కీళ్ళవాతములయందును, వాతము 
ప్రకోపించుటచే కల్లు అన్ని లక్షణములయందును యిది 
గొప్ప. గుణకారి, "బాధలు తగ్గించివేయుటకుగాను యిది 
బాగుగా తోడ్పడుచుండును, ధనుర్వాతములయందు దీనిని 
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చాలాకాలమ ఉసయోగించవలసి యుండును. పూ ర్సిగా 
వ్యాధి నివారించిన తర్వాత కూడ నాలుగైదు ఇంజక్షకాలు 
వాడుక జేసినచో మరల వ్యాధిని రాకుండా కాపాడుళ' క్రి దీని 
యందు కలదు. ప్రతిదినము ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున 
చేయవచ్చును. దీనిని లక్చికా లేబొరేటరీనువారు తయారు 
జేసి మనకందించుచున్నారు, 


177. లె కి కొ, 
Lexin Il. V. 
ర_క్షనాళములో చేయు ఇంజ క్షకా, 


ఇయ్యది పాము కరచినవారి కిచ్చినవెంటనే విష 
మును దించి గుణము నిచ్చును. ర_క్షనాళములో చేయవలెను, 
పామువిషము శరీరమునకు పారునప్పుడు పా9ణాపా 
యము గానీయకుండ ఈ ఇంజక్షన్‌ కాపాడగలదు. 
పాముకరచి మరణావసలో 'నుండువారలకుకూడ ఇం బక కా 
చేసినవెంటనే దీని [ప్రభావము కనబరచును. అన్నివిధముల 
పాము కరచినవారలకు దీనిని ఇంజక్షన్‌ చేసిన తోడనే 
విషమును విరచివేయును, పొరపాటున , నల్లమందు తీనిన 
వారలకు నల్లమందు విరుగుడుగా యిది ' పనిజేయును. 
సమస్త విషజంతువుల కాటులయందు కూడ గుణము 
నిచ్చును. ఆదుర్దను తగ్గించును. కలరా వ్యాధులయందు 
కూడ దీనిని వాడుక 'జేయవచ్చును. కలరాను వెంటనే 
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తగ్గించివేయును. కలవాయందు 1౮౮ వాడవలయు నషక్రీబ్టిన్తి! 
కూడ వ్‌ లేబొరేటరీస్‌వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


178, మెక్‌ రోకో(ప్రమ్‌, 
Microcuprum I. M. 5. C. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షకా, 

2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును, సాండువ్యాథుల 
యందును, రక్తక్షీిజతలయందును, శూలనొస్పుల యం 
దును, చిన్నబిడ్డలకు కలుగు పిడికిలి వాతమలయందును, 
ధనుర్యాత ముల యందును, చిరకాలమునుండి బాధించు 
నట్టి ధనుర్వాతములయందును, పక్షవాతముల యందును, 
కాళ్ళ చేతులు స్వాధీనమునందు లేని వాత వ్యాధులయం 
దును, మూర్చలయందును, కలరా అను వాంతి బేధులయం 
దును పై ఇంజక్షను యిచ్చిన తోడనే వ్యాధిని నిర్మూలము 
గావించును. కోరంతదగ్గు యేమందులిచే తగ్గనిది ఈ ఇం 
జక్షన్‌తో తగ్గును, మొండి వాతములయేందును దీనిని 
[క స్స వాడుచుండిన తప్పక వ్యాధి నివారించక తప్పదు. 
పితిదినము లేక రెండు దినముల కొకతూరి ఒక ఇంజ 
కను చొప్పున వాడుక జేయవచ్చును. దీసినికూడ లకికా 
లేబొరేటరీసువారే తయారు _™ృ 

19. మెక్రోఫె[ర౦ఫాస్‌ 
Micro Ferrumphos S. C, 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజ క్షన్‌ స 
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1CC మరియు 2 ౮౮ అంపుల్పు లభించుచుండును, 
ఇయ్యది ' అన్నినిధముల జ్వరములయందును గుణము 
నిచ్చుచుండును. కయవ్యాధులయందును, కల్లు జ్వరముల 
యందును, రాత్రిపూట వచ్చు జ్వరములయందును, 'దొంగ 
జ్యరములయందును, వరుస జ్వరములయందును, శ్రేష్మ 
వాత జ్వరములయందును, సన్నిపాత విషమ జర ముల 
యందును, నవజ్వరములయందును, ప్రయోగించిన తప్పక 
గుణము. నిచ్చును. స్రిభమావస్థలో గల ముట్టు భూరిల 
యందును, వొప్పలు గలవారలయందును, విషపడిసెముల 
యందును ఈ ఇంజక్ష కా బాగుగా ఉసయోగపడుచుండును, 
చిన్న పిల్లలకు మాతగము 1 ౮౮ జొషధము వాడుక జేయ 
వలెను. ఎక్కువ మోతాదు వాడుటచే పిమాదము సంభ 
వించును. వయస్సు ననుసరించి వాడుట మంచిది. జ్వరము 
యెక్కువగా యున్నచో పన్నెండు గంటల కొకతూరి 
| ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును. దీనిని పై కంసెనీవారే తయారు . 
చేయుచున్నారు, 


180. మైకోపుట్‌' క్లోరెడ్‌, 
‘Micropot Chloride (k. c. 1.) S. C. 
చర్మము! క్రింద చేయు ఇంజక్టకా, 


1 సిసి, 2 సిసి ఆఅంపుఖ్బు లభించుచుండును, మేహ 
వాతముల యందును వాత రుగ్మతల యందును, వౌత 
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జ్వరములయందును, శ్లేష్మ వాత జ్వరముల యందును, 
కీళ్ళ నొప్పులియందును, (ప్రధమ దశల వాపునొప్పులు గలి 
వాత రుగ్మతలయందును, బాధతో కూడిన వాతపు నొప్పుల 
యందు ఈ ఇంజక్షన్‌ యిచ్చిన వెంటనే బాధలు నివా 
రించును, శ్లేష్మ హతజ్యరములయందు రొమ్మునొప్పుల' 
కున్ను, (ప్రక్కనొష్పులరున్ను దీనిని ఉపయోగించవచ్చును, 
వాతపు నొప్పులు రాకుండ జేయుటకు దీనిని చాల దిన' 
ములు వాడుక జేయవలసియుండును. (ప్రకృతిని గమనించి 
ఈ ఇంజక్ష న్‌ యిచ్చుచుండవలెను. వాతమునకు సంబం 
ధించిన అన్ని నొపులయందు దీనిని వాడుక జేయ 
వచ్చును. తప్పక గుణము కనుపించును, దీనినికూడ లక్షికా 
లేబొరేటరీసువారు తయారు చేయుచున్నారు. 


81. 'మెక్‌రో కాల్షియమ్‌ పాన్‌; 
Micro Calcium Phos న. C. 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజ రకా, 


1 CC, 2 CC అంప్పల్ప్సు అభించుచుండును. దీర 
న్యాపితమగు అతిసార విరేచనముల యందును జీర్ణించిన 
వాత: రుగ్మతలయందును, అన్నివిధముల వాతముల యం 
దును, కీళ్ళనొప్పులు, నరముల నొప్పులు, నడుము 
నొప్పులు, కాళ్ళు చేతులయందు నొప్పులు, రం 5 
యందు కలుగు నొపులయందును, నరముల బలహీ నతల 
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యందును, తలనొప్పుల యందును, రొమ్ము నొప్పుల 
యందును, చిన్న బిడ్డ గుణములయందును, చిన న్న బిడ్డలకు 
కలుగు సమస్త వాతములయందును, సక్షవాళముల యం 
దును, తయవ్యాధిచే యేర్పడు బలహీనతల యందును, 
యో ఇంజక్షను నమ్మకముగా గుణమునిచ్చును. చిరకా 
లము భాధించుచున్న అతిసార విరేచనములసు నివారించు 
టకు యిది బాగుగా తోడ్పడుచుండును, రెండు దినముల 
క్రొక్ర ఇంజక్షన్‌ చొప్పున చేయవచ్చును, దీనినికూడ పై 
కం'పెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు, 


182. మైక్‌రో ప్లమ్‌ఐమ్‌, 
Micro Plumbum 5. C. 
చర్మము[క్రింద చేయు ఇంజక్షకా, 


2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, సక్షవాతముల 
యందు మిక్కిలి అమోఘముగా గుణము నిచ్చును, పక్ష 
వాతముచే కలుగు బాధలు శమింస జేయుటకున్ను, 
సుఖనిద9 పట్టించుటకున్ను, పకవాతముచే కోళ్ళు చేతులు 
స్వాధీనము లేక యుండునప్పుడు ఈబాషధ(ప్రయోగమున. 
రోగియొక్క_ కాళ్ళు చేతులు స్వాధీనపరచి, మరల వ్యాధి 
రాకుండ కాపాడును. శూలనొస్సుల యందుకూడ ఇది మంచి 
గుణమునిచ్చును. శూలనొప్పులభాధ ఆయాసమునుతగ్గించి 
వేయును, భూలలయందు చాలాఇంజక్షనులు వాడవలసియుం 
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డును. అంతరవృద్ధిని నివారించుటలోను పేరుగాంచిన ఇంజ 
క్షు ఇదియే. శూరిలయందు అవ నసరమునుబట్టి బాధలు నివా 
నిం చేవరకు గంటకొక ఇంజక్ష కా యివ్వవచ్చును. దీనినికూడ 
పై సె కంపినీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 

188. మె।కో మేగ్నీషియమ్‌ ఫాస్‌. 

Micro Magnesium phos 5. C. 

చర్మము కింద చేయు ఇంజ రక్షకా. 

1 సిసి, 2 సిసి అంపుల్సు దోరుకుచుండును, ఇయ్యది 
గర్భకోళ వ్యాధులయందు ముఖ్యముగా గుణమునిచ్చును. 
ముట్టు శూలలను నివారించుటకు గాను దీనియందు మంచి 
శ కిక లదు. ముట్టుశూలల బాధలు వెంటనే నివారించి తిరిగి 
కూలరాకుండ కాపాడగలదు. గర్భకోశమునకు సంబం 
ధించిన వ్యాధులయందు కూడ గుణము నిచ్చుచున్నది. 
కడుపు నొపులయందు కూడ యిది బాగుగా గుణము 
నిచ్చును, కోరింత దగ్గులయందు, మరి యె ఇతరవిధముల 
దగ్గులయందుకూడా దీనిని వాడుక జేయవచ్చును. కలరా 
వ్యాధులయందు వెంటనే గుణము కనుపించును, కలరా 
వ్యాధిని నివారించుటకు యిది బాగుగా తోడ్చడుచుండును, 
ముట్టుళూలలు కడుపృనొప్పులయందు నొప్పులుగల(ప్రాంత 
మున యిది తిమ్మిరి కలిగించి నొప్పిలేక యుండునట్లు 
జేయును. ఆరుగంటల కొకసారి గాని పన్నెండు గంటల 
కొకసారిగాని ఒక ఇంజక్షకా చేయవచ్చును ' 
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184. మెక్‌రో స్టానుమ్‌. 
Micro Stannum 5. (0. 
చర్మము [క్రింద చేయు ఇంజక్షన్‌. 


1 సిసి 2 సిసి అంపుల్చు లభించును. యిదికూడ 
కూలనొప్పులయందే గుణము నిచ్చును. సమస్త శూల 
నొప్పులయందు దీనిని వాడుక జేయవచ్చును. శూలలను 
నివారించుటకు యిది బాగుగా తోడ్చడును. ఆవలింతలతో 
కూడుకొని వచ్చు శూలనొపులయందును యితరవిధముల 
శూలలయందు ఉపయోగకారి. నాల్లు అయిదు దినముల 
కొకసారి ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును, 


185. మైక్‌రో అయాడుమ్‌, 
Micro Iodum 5. C. 
1సిసి, 2సిసి అంపుల్సు దొరుకును. చర్మము క్రింద 
చేయు ఇంజక్షన్‌, ఇది శరీరమునందు అచ్చటచ్చట గాని 
గొంతు భాగమందు గాని యేర్పడు కణుతుల _పైనను, 
గండమాలలయందును గొప్ప గుణమునిచ్చును. అయిదు 
దిననుుల కొక ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. 


186, మిజ్‌ కో 
Mezko I. వశ. 5. 0. 
చర్మము క్రిందను కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 
1 సిసి ఏసిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది 
కుస్థున్యాధులయందు నమ్మకముగా సనిజేయును, కుష్టును 
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నివారించుటకు బాగుగా తోడ్చడుచుండును, బొల్లి శ్వేత 
కుష్టులయందును అన్నివిధముల కుష్టువ్యాధుల యందును 
దినిని ఉపయోగించవచ్చును. చిన్నపిల్లలకు 1 సిసి చర్మము 
క్రిందను “పెద్దవారికి 2 సిసి కండరములోను వారమున 
కొకసారి ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును. 


187. పెరోల్‌, 
Pyrol S. C. 
చర్మము కింద చేయు ఇంజక్షకా, 


2 CC అంపుల్చు లభించుచుండును. సూతికా వాత 
జ్వరముల యందును, లోజ్వరములయందును, జీర్దీ ంచిన 
జ్యరములయందును, సన్నిపాత జ్వరములయందును, దీర 
వ్యాపితమగు అతిసార విరేచనముల యందును యిది 
గొప్ప గుణమునిచ్చును. రెండు దినముల కొకసారి ఇంజ 
క్షను చేయవచ్చును. దీనినికూడ లక్బికా లేబొరేటరీనువారే 
తయారు చేయుచున్నారు. 


188. రై నాక్సీ కా, 
Rynoxin I. M.S. C. 
కండరములోను, చర్మము'క్రిందను చేయు ఇంజక్షన్‌. 


2 ౮6 అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది (వణ 
ములు, పుండ్లు, కొరుకుపుండ్లు, బ్లాధతోకూడిన పుండ్లు, 
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విషపుపుండు మొదలగు పుండ్రయందు గొప్ప గుణకారిగా 
'వనిజేయును. ర ర్త [సావమును తగ్గించుటకు, కి౦ములిను 
నశింపదేయుటకును, మరియు మాంస (గంధులయందు 
కల్లు పుండ్లయందును, పుండ్లు కల్గినప్పుడు నొప్పులచే బాధ 
పడువారలయందును, కొరుకుపుండ్లు మాన్సుదల లేనప్పు 
డును, కొరుకుప్పండ్ల ను మాన్సుటకున్ను, చర్మసంబంధ 
మైన గజ్జియందును, రక్తము శుద్ధిలేక కల్లు చర్మవ్యాధుల 
యందును ర శకము చద్దిజేసి మరల చర్మవ్యాధులు రాకుండ 
కాపాడుటకును. ఇది బాగుగా గుణము నిచ్చును. రెండు దిన 
ముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును, దీనిని "సె పెకం నని 
వారే తయారు చేయుచున్నారు. 


189. నా మోజికా, 
= Stramogen I. V. 


ర_క్రనాళములో చేయు ఇంజక్షకా, 


2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది మైఫా 
యిడ్‌ అను సన్నిపాత జ్వరములయందు గొప్ప గుణకారి, 
సన్నిపాత జ్వరములయొక్క అన్ని లక్షణములయందు . 
దీనిని ఉపయోగించవచ్చును. వెరికుక్కు కరచిన విష 
మునకున్ను యిది విరుగుడుగా పనిజేయును. దినముతప్పి 
దీనము ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. 
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190. టా రకా దబొలి కా, 
Tarantulin S. C. 
చర్మముకి9ంద చేయు ఇంజక్షజకా. 


1 CC అంపుల్సా లభించుచుండును. కాళ్ళు చేతులు 
స్వాధీనమునందుండి కూడ గంతులు వేయువారలకున్ను, 
వంణములు పుండు కురుపులయందును, రాచకురుపులు, 
మాంసమును (క్రుళ్ళింపచేయుట లేక తిని వేయునట్టి పుండ్ల 
యందును, యితర విధముల విషపుపుండ్రయందును ఇది 
బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. నాలుగు దినముల కొక 
ఇంజక్ష న్‌, చొప్పున చేయవచ్చును. 


191. ధియొ జికా. 
Thio Gen I. M. 
కండరములలో జేయు ఇంజక్షకా, 

2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. 'సెగవ్యాధుల 
యందును, సెగ గడ్డలయందును, వృణములు, కురుపులు, 
గనేరియా క్రిములను సంహరించుటకున్ను, జీర్మించిన 
(వ్రణములు పుండ్ర యందును, యితర విధములగు పుండ్ల 
యందును యిది భాగుగా ఉపయోగపడుచుండును. రెండు 
దినముల కొక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున చేయవచ్చును, 


192. టుబర్‌ కులికొ. 
Tuberculin (G.B.B.) 5. C. L M. 
చర్మము[కిందను, క ండరముళోను చేయు ఇంజక్షకా. 


314 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


1 సిసి అంపుల్సు దొరకుచుండును. ఇది రాజ 
యక్క అను శయ వ్యాధులయందు బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. కయవ్యాధిని నివారించుటకుగాను దీనియందు 
మంచి శ_క్తికలదు, కుష్టు వ్యాధులయందును, మూగగజ్జి 
యందుకూడ పనిజేయగలదు. గమనించి ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వలెను, 

108. మై ఫోల్‌. 
TyfolS. C. 
చర్మ ముకి9ంద చేయు ఇంజక్టకా. 

2 సిసి అంపుల్సు దొరుకుచుండును. ఇయ్యది సన్ని 
పాత జ్వరములయందు గొప్ప గుణకారి. సన్నిపాత జ్వర 
ములయందు కల్లు లక్షణములయందు దీనిని ఉపయోగించ 
వచ్చును. విషజ్వరములయందును, అధిక జ్యరములయం 
దును, జీర్ణించిన జ్వరములయందును, [తాగుబోతులకు కల్లు 
సంధి గుణములయందును యిది గొప్ప గుణకారి. ప్రతి 
దినము ఒక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున చేయవచ్చును, దీనిని 
పె కంపెసీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 

194. విర్‌ లికా. 
Verlin న్‌. C. I. M. 
కండరములోను, చర్మముక్రిందను చేయు ఇంజక్షన్‌. 

1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ర_క్తకీణతగల 
వ్యాధులయందును, పాండు వ్యాధులయందును, ప్పుషృస 
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వేష్టివు వాపులయందును, క్షయ. వ్యాధులయం దును, కీయ 
me కలుగు అన్ని లక్షణములయందును, పాండు 
వ్యాధిని నివారించి మఠకల రాకుండ కాపాడుటకును యీ 
ఇంజక్షను వారమునకు ఒకటి చొప్పున వాడవచ్చును, 


195. విర్‌ లికా పర్‌ పల్‌, 
Verlin Purple I. M. I. V. 


ర_కనాళములోను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 


2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది కయ 
వ్యాధికొరకు మాత్రమే ముఖ్యముగా తయారు చేయబడిన 
బాషధము. శయవ్యాధిచే గలుగు జ్వరము, దగ్గులయందును 
యిది బాగుగా గుణము నిచ్చును, అనసరమునుబబట్లి ఇంజ 
రా చేయవలెను. 


196. విపార్‌ వినూమ్‌వి. 
Vipervenomb 5. C. 
చర్కముకి)ంద చేయు ఇంజక్షజా, 

2 CC ఆంపుల్సు లభించుచుండును, సెగ గడ్డల 
కును, రూం పుండ్లకును, రుదంవాతమునకును, 
ఎముకలు బలహీనముగా గల చిన్నపిల్ల లకును, రొమ్ము 
నొప్పులకును, మూర్చవ్యాధులకును, ర "క్ర స్రావములకును, 
ఈ ఇంజక్షను బాగుగా గుణమిచ్చును, వారమునకు ఒక 
ఇంజ కజకా మాత్రమే చేయవలెను, 
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197. విటో కా. 
Viton 1. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్షన్‌ . 


2 CC అంపుల్సు లభించును. బాధించునట్టి మలే 
రియా వ్యాధులకు, సర్వ జ్వరములకు, ర వాంతులకు, 
మూతిములో రక్తము వెడలునందులకు, యితర విధము 
లచే గలుగు వాంతులకును, స్త్రీ షకా లీవర్‌ వ్యాధులకును 
యిది గొప్ప గుణకారి. అయిదు దినముల కొక ఇంజక్ష కా 
చేయవచ్చును, లక్సిన్‌ లేబొరేటరీస్‌ కంపెనీవారిచే తయారు 
చేయబడుచున్నది, 


198. బారా ఫోల్‌. 
Barafol 1. M. 


కండరములందు చేయు ఇంజక్షకా, 


1 ౮౮ అంవుల్బు, 10 CC వైల్స్‌ లభించుచుండును, 
ఇయ్యది ర _రృడీణతవల్ల లుగు పొండువ్యాధులయందును, 
వ్యాధి జీర్ణి౦చి బాధలు కలిగించెడి జ్వరములయందును, 
శరీరమునందు ర _క్తములేక శరీరమంతయు శ్వేతనర్గముగా 
మారిపోవుదానియందును, ర క్రములేక సిరువాప్పలు యే 
ర్పడు వాటియందును, శ రీరమునందు నొప్పులు బలహీ 
నము గలవారలకు తిరిగి బలము కలిగించుటకున్ను, 
రక్తము వృద్ధి గావించుటకున్ను, వ్యాధులచే బాధపడి 
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తగ్గిన తర్వాత రక్తమును వృద్దిపరచి జీర్ణశక్తిని కలిగిం 
చుటకున్ను, పాండువ్యాధులను నివారించి "తిరిగి రాకుండ 
జేయుటకున్ను ఇందు గొప్పగుణము కలదు. 1 CC నుండి 
$ CC వరకు దినముతప్పి దినము వాడక జేయవలసి 
యుండును. దీనిని ఆంగ్లో (ఫెంచి (డ్రగ్‌ కంసెనీ' లిమిపెడ్‌, 
బొంబాయివారు తయారు చేయుచున్నారు. 


199. విప్‌ ల కు 
Beplex I. M. 
కండరమురో చేయు ఇంజక్ష్‌ ౯. 


2౮౮ అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది తీమురు 
వాతములయందు మిక్కిలి అమోఘముగా గుణమునిచ్చును. 
తిమురువాతములను నివారించుపేగాక మరల రాకుండ 
కాపాడును. జీర్ణశ_క్తిలేక బాధ పడువారలకు క్రమేణ 
జీర్ణశక్తి క్రి నిచ్చి లేకలి. పుట్టంచి ఆరోగ్యవంతులుగా జేయు 
టకు ఇది మిక్కిలి (ప్రయోజనకారి. శరీరమునందు రక్రము 
లేక యేర్పడు నుజు వాపులను నివారించి ర క్హమును 
వృద్ధి దేయును. శరీరమునందు బలహీనముచే మేర్చడు 
నొప్పులను నిర్మూలము గావించును. నరముల నొప్పుల 
యందును, అన్నివిధముల వాతపు నొపులయందును పని 
జేయును. వితిదినము ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. దినిని 
ఆంగ్లో (ఫెంచి డ్రగ్‌ కంపెనీవారు తయారు చేయచున్నారు. 
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200. విప్‌ లఅక్సుఫోర్టు 
Beplex Forte I. M. 
' కండరములందు చేయు ఇంజక్షన్‌, 
1సిసి అంపుల్బు 10 సిసి వైల్స్‌ దొరుకుచుండును. 
ఇది పాండు వ్యాధులయందు మిక్కిలిగుణమునిచ్చి వ్యాధిని 
తప్పక నివారింపజేయును. లీవర్‌ వ్యాధులయందు కూడ 
యిది బాగుగా గుణమునిచ్చును, జీర్ణశక్తి క్తి పుట్టించి అజీర్ణ 
మును నివారింపజేయును. "బలహీనమీగా యున్న సప్పుడు 
దీనిని వాడి తిరిగి బలము పొందవచ్చును. వాంతుల యం 
దును, పుల్లని |తేపులయందు కూడ యిది మంచి గుణము 
నిచ్చును. యే దళలోనున్నను పాండువ్యాధి కోరశై నను 
దీనిని తప్పక వాడుక జేయవచ్చును,. రక్తము లేనప్పుడు 
కలుగు లక్షణముల యందును, నీరు వాపుల యందును, 
శరీరము తెలుపుబారినప్పుడున్ను, లీవర్‌ వ్యాధులచే బాధ 
పడు చిన్నవారలకున్ను యిది వాడిన మంచి గుణము 
నిచ్చును. ర _క్తవృద్ధికిగాను భాగుగా గుణమునిచ్చును. వార 
ములో రెండుసార్లు ఇంజక్ష కా చేయవచ్చును. దీనిని కూడ 
A. F. D. వారు తయారు "చేయుచున్నారు. 


201. కార్‌ డియ క్ల, 
Cardeon 5. C. 
చర్మము కింద చేయు ఇంజిక్ష కొ, 


1 సిసి అంపుల్చు దొరుకుచుండును, ఈ ఇంజక్షను 
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గుండెపోటు వ్యాధులయందు నమ్మకముగా గుణము 
నిచ్చును. గుండెపోటును తగ్గించి మరలరాకుండ కాపా 
డును. గుండెకు బలము కలిగించుటలో యిది మిక్కిలి 
'పేరుపొందినది. అవసరమునుబట్టి వాడుక చేయవలయును, 
A.F.D. వారు తయారు చేయుచున్నారు, 

202, ని పెలి కా 

Neophyllin 1. M. 

కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా. 

2 CC అంపుల్సు లభించుచుండును. యిది కూడా 
గుండెపోటు వ్యాధులయందు పనిజేయును, రొమ్ము పడి 
"సము రాచకురుపులు, శ్వాసలయందును నమ్మక ముగా 
గుణమునిచ్చును, ఆవసరమునుబట్టి వాడవలసి యుండును. 
దీనినికూడ పై కం పెసీవారే తయారు జేయుచున్నారు. 

208. అమినో ఫారమ్‌, 
Amino Form I. M. 
ర_క్తనాళములో చేయు ఇంజ క్షకా, 

10 ౮౮ అంపుబ్బ లభించుచుండును, ఇది రొమ్ము 
పడిసెము గుండెదడ గుండెనొప్పి శ్వాస అజీ ర్తిని నివా 
రించి గుండెకు బలము కలిగించును. గుండె వ్యాధుల 
యందు యిది బాగుగా గుణమునిచ్చును. రెండు దినముల " 
కొకసారి ఒక ఇంజక్షజా చొప్పున చేయవచ్చును. కాంటి 
నెంటల్‌ (డ్రగ్‌వారు తయారు చేయుచున్నారు. 
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204. వి విమికా. 
Bvimin I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా, 


1 సిసి అంపుల్సు దొరుకుచుండును. తిమురువాయు 
వులయందును, శుద్దనాళములయుక్క్ల వొప్పద లలయందును, 
వాంతులయందును అతిసార విశేచనములయందును ఈర 
ఇంజక్ష నును [ప్రయోగించినచో బాగుగా గుణము నిచ్చు 
చుండును, సె కంపెసీవారే తయారు చేయుచున్నారు, 

205. కొ లోకాల్‌, 
Colo Kal S. C. 1. M. 
చర్మము[క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షకా, 

2 సిసి అంపుల్చు లభించుచుండును. నిస్పత్తువల 
యందును, నరముల బలహీనతలయందును, wads 
ములయందును, పండ్లు మ 2 కల్లు బలహీనముల 
యందును, ఎముకల “బలహీనములయందును, చిన్న పిల్లల 
అన్ని విధముల బలహీనములయందును, ధనుర్వాతముల 
యందును. యిదీ బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును,- దినము 
తప్పి దినము ఒక ఇంజక్షకా యివ్వవచ్చును, పై కంపెనీ 
వారే తయారు చేయుచున్నారు, 


206. కొలోకాల్‌ పో రు. 
Colokal Farte న. C. 1, M. 
కండరములోను, చర్మముకిందను చేయు ఇంజక్షన్‌ . 
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2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, ఇదికూడ ధను 
ర్వాతములయందును, hale ఎముకలకు 
బలము కలిగించుటకున్ను, నరముల కరం 
దును, పైదానివలెనే వాడుక చేయవలెను. పై కంపెనీవారే 
తయారు ఏ చేయుచున్నారు, 

207. కోర్‌ పోలుటికా. 
Corpolutin 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 

1 సిసి అంపుల్చు దొరకుచుండును. ఇది స్త్రీలకు 
సంభవించెడి ర_క్తసాివముల యందును, బుతుళూలల 
యందును, బుతుసావములయందును గొప్ప గుణము 
నిచ్చును. దీనిని పెకంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 

208. డె యిరినా, 
Diurina I. M. I. V. 
కండరములోను ర_క్రనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌ 

2 సిసి అంపుల్సు లభించును. గుండె వ్యాధుల 
యందు యిది మిక్కిలి er గుణము 
నిచ్చును. గుండె నొప్పికిన్ని, గుండె బలహీనములకున్ను 
రొమ్ముపడి సెములయందును, శ్వాస వ్యాధులయందును, 
ఒగర్పు ఆతిస్థూలతలయందు అనుభవముతో దినముతప్పి 
దినము 'జఒక ఇంజక్షకా చేయవచ్చును, టై క౦0పెసీవారు 
మాత్రమే తయారు "చేయుచున్నారు. 
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209. హి మొరాల్‌, 
Hemoral 5. C. 1. M. 
కండరములోను, చర్మము[క్రిందను చేయు ఇంజక్షకా, 

2 సిసి అంపుల్పు దొరుకుచుండును. ఇది పాండు 
వ్యాధులయందు బాగుగా గుణము నిచ్చును. ర రకీణత 
గలవారికి, ర వృద్ధి కలిగించుటకున్ను, నరముల వ వ్యాధుల 
యందును, నరముల న వొప్పులయందును, నిద లేనివారల 
యందును ఇది బాగుగా గుణము నిచ్చును. దినము తప్పి 
దినము ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. పయి కంపెనీవారే 
తయారు చేయుచున్నారు. 


210. హిపోరాల్‌ పోర్టు, 
Heporal Forte I, M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది ర _క్తకీణ 
తలయందును, పాండువ్యాధులయందును, మిక్కిలి గుణము 
నిచ్చును పాండువ్యాధి అన్ని లక్షణములయందును యిది 
బాగుగా గుణమునిచ్చి' వ్యాధిని మరల రాకుండజేయును. 
క దినము ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున చేయవచ్చును. 

పె కంసపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 
211. హిపోరల్‌ కోమ్‌ విటామికా సి, యిట్‌,. బీ, కాంప్పలక్పు.. 


Heporal Cum vitamin C. Et. ౨. Complex I. M, 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 323 


2 సిసి అంపుల్సు దొరుకుచుండును, పొండువ్యాధు 
లను నివారించుటకుగాను దీనియందు మంచి శ క్తి గలదు. 
అన్ని విధదుల రక ర్రకీణతగ ల పాండువ్యాధిని నివారించును. 
శరీరమునందు ర ర క్షములేక యేర్పడుచుండెడి వ్యాధుల 
యందును, సీరువాపులయందును, శరీరమునందు అన్ని 
చోట్లగల నొప్పులకును తీమురువాతములయందును* బలహీ 
నతలయందును, నరముల సట్టులేక యుండువారలకును 
దీనిని ఉపయోగించిన నరములకు చురుకుదనమును, బల 
మును కలిగించును, ర క్రములేక శరీరమంతయు తెలుపు 
బారిన వారలయుదు కూడ యిది మంచిగుణము నిచ్చును, 
వ్యాధులు తగ్గినత ర్వాత దీనిని సేవించి" ఆరోగ్యవంతులు 
గావచ్చును, జీర్ణళ క్తి పుట్టించి నిస్సత్తువలను నివారించుట 
కును, మూర్చవ్యాధులయందుకూడ యిది బాగుగా గుణము, 
నిచ్చును. దినము తప్పి దినము ఒక ఇంజక్షన్‌ చేయ 
నచ్చును దీనిని కాంటినెంటల్‌ డిగ్‌ కంపెసీ బొంబాయి 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


౧12. మిటి బి కా. 
Matizin I. V.lI. M. 
ర_క్రనాళములోను, కండరములోను చేయ ఇంజక్టకా. 
. 5 ౪౮ అంపుల్చు లభించుచుండును. ఇది మేహ 
వాతముచే సంభవించు అన్ని రుగ్మతలయందును బాగుగా 
గుణము నిచ్చుచున్నది, కండరములోని నొప్పులయందు 
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కూడ ఉపయోగపడుచుండును. ఇతర విధముల వాతరోగ 
ములయందు ఇది అనుభవ పూర్వకముగా పనిజేయును. 
కీళ్ళ నొవ్పులబాధలు నివారించుటకున్ను, నడుము నొప్పుల 
యందును, నరములకు బలముక ల్లించుటకున్ను, సరముల 
నొప్పులు నివారించుటకున్ను, వాతముచే కల్లు నొప్పులకు, 
యిది రామబాణమువలె గుణము నిచ్చును. వాతమును 
హరించివేయును. రెండు మూడు దినముల కొకసారి 
ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. కాంటినెంటల్‌ వారు తయారు 
చేయుచున్నారు. . 


218. మెక్షా స్టో నా, 
Menstrona I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 


' 2 సిసి మరియు 5 సిసి వైల్స్‌ లభించుచుండును. 
ప్రీలయొక్క_ గర్భకోశమునకు సంబరధించిన వ్యాధులలో 
ముఖ్యముగా శూల, బుతుళూల, ఈ బుతుశూలను తగ్గించు 
టకుగాను దీనియందు మంచి శ రక్రీక లదు. వారముదినము 
లలో మూడు ఇంజక్ష నులు చేయవచ్చును. ముట్టుళూల 
మరల రాకుండ పోపును. కాంటినెంటల్‌ వారు తయారు 
చేయుచున్నారు. | 

214. న్యూ హి పోరాల్‌, 
Neo Heporal 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా. 
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1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది అన్ని విధ 
ముల పాండువ్యాధుల యందు నమ్మకముగా గుణము 
నిచ్చును. ర క్రవృద్ది కలిగించి పాండును నివారించుటకు 
గాను బాగుగా తోడ్పడు చుండును. నోటియందు కలుగు 
వ్యాధులయందు కూడ గుణమునిచ్చును. దినము తప్పి 
దినము ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున వాడవచ్చును. మైకంపెనీ 
వారే తయారు చేయుచున్నారు. 


215. బెస్టో ప్రో పె 
Testo Prdpau I. స్తే 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


2 సిసి అంపుబ్చ్బు దొరుకుచుండును. ఇది ఎదురు 
గుం డనొప్పులయందు బాగుగా గుణమునిచ్చును, గుండెకు 
బలము చురుకుదనము కలిగించి గుండె వ్యాధులను నివా 
రించుటకు గాను యిది బాగుగా తోడ్పడుచుండును. అవ 
_ సరమునుబట్టి వాడుక జేయవలసి యుండును. 


10 టినే కల్‌, 
Tinoxyl 1 M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కొ. 


2 CC అంపుల్పు లభించుచుండును. ఇది గనేరియా 
వ్యాధియందును క్రిమి అంటుజాడ కములయందును "సెగ 
గడ్డలు, పుండ్లు, కురుపులు, మూగగజ్జి, కొరుకు వీటివైన 
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చాలూ 


బాగుగా గుణము నిచ్చును. గనేరియా వ్యాధిని నివారించి 
మరల రాకుండ జేయుటకు దీనియందు మంచి శక్తి కలదు, 
దినముతప్పి దినము ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. దీనిని కాంటి 
నెంటల్‌ వారే యారు చేయుచున్నారు. 
217. యురాక్స్‌ల్‌, 
Uroxyl I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజ క్షకా, 

ర్‌ సిసి ఆంపుల్సు లభించుచుండును. మేహవాతప్ప 
నొస్పులయందు యిది బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, 
మేహవాతముచే బాధపడువారలకు బాధలు సివారించుట 
కున్ను, వాతరోగముల నొప్పులకున్ను, నడుము నొప్పుల 
కున్ను యిది ఉపయోగపడుచుండును. పితిదినం ఇంజ 
క్షన్‌ చేయవచ్చును. కాంటినెంటల్‌ వారు తయారు చేయు 
చున్నారు , 

218. విట లై కా బి, సి, 
Vitalyn (B. C.) I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్షన్‌. 

1 సిని అంపుల్చు లభించుచుండును. నరముల బల 
హీనతల యందును, ర _క్రనాళముల వాపదలయందును, 
శరీర తూకము. తగ్గిపోయిన వారలకున్ను, శరీరములో 
రక్తము లేనివారలకున్ను, బలము, జీర్లళ రీ పుట్టించి 
పొండువ్యాధులను నివారించుటకుగాను, నొప్పులను తగ్గించు 


ఇంజక్షన్‌ గాడ్‌ ఫల? 


టకుగాను యిది బాగుగా తోడ్పడును. దినముతప్పి దినము 
చేయవచ్చును. పె కం పెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


219. సిబాల్‌ జికా, 
Cihalgin 1. M. 


ర_క్రనాళములో చేయు ఇంజక్షకా, 


2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. శరీరమునందు 
గల ఆన్ని విధముల నొప్పులయందు దీనిని ఉపయోగించ 
వచ్చును, తలనొప్పులయందును, పండ్రనొప్పులయందును, 
చెవిపోటులయందును, నరముల నొప్పులయందును, కటి 
(ప్రదేశమున నరములపోటు యందును, ముట్టుళూలను తగ్గిం 
న. ఆపరేషక్షా చేసినతర్వాత కల్లుబాధలు, నొప్పులు 
నివారించుటకున్ను, కీళ్ళనొప్పులు, వాతపు నొప్పులయం 
దును ఇది రామబాణమువలె గుణము నిచ్చును. శరీరము 
నందు గల అన్నివిధముల నొప్పులు, బాధలు తగ్గించి వేయు 
టకుగాను యిది బాగుగా పనిజేయును. ' కండరములోనికి 
కూడ ఉపయోగించిన యేమి [పప్రమాదముకాదు. నిర్భయంగా 
ఇంజక్ష న్‌ చేయవచ్చును. ఆతి పమాదక రమైన నొప్పులు 
కలిగినప్పుడు దీనిని వెంటనే ఉపయోగించిన మేలు కలిగిం 
చును. అవసరము ననుసరించి ఇంజక్షకా చయవచ్చును. 
సిబా కంపెనీవారు తయారు జేయుచున్నారు. 
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220. కో యాలి కా, 
Coagulen I. M. 1. V. 
కండరములోను, ర క్తనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 

5 సిసి అంపుల్సు లభించును. ఇయ్యది ర 'క్షస్రాన 
ములయందును, బుతుసావములయందును రామబాణము 
వలె పనిజేయును. చిరకాలమునుండి తగ్గక బాధించునట్టి 
ర_క్తస్రావములకు యిది బాగుగా ఉపయోగపడును, ఆతి 
మూతి)ము, మూతిములో _ రక్తము పడువారలకును, 
సూతికా వ్యాధిచే కలుగు ర_క్తస్రావములకున్ను, ముక్కు 
బెదరి కారుచుండెకి రక్త]1సావములకున్ను యిది నమ్మక 
ముగా గుణము నిచ్చును, బుతుసాివము అధికముగా 
వెడలునప్పుడు తగ్గించి వేయుటకున్ను యిది బాగుగా పని 
జేయును, చాలకాలమునుండి కలుగుచుండెడి ర కృనా9ివ 
ములకు దీనిని చాలదినములవరకు వాడుచుండిన పూర్తిగా 
వ్యాధి నివారించును. అధిక ర క్తసావములయందు పతి 
దినము ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున చేయవచ్చును. దీనిని 
సిబా కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 

221, డిజి బోలి కా, | 
Digifoline I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా. 

2 సిసి అంపుల్సు గల సీసాలు లభించుచుండును. 
గర్భవతులుగా నుండునప్పుడు కల్లు నంజు శరీరమంతయు 


42 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 829 


వాపు నీరు కలిగియుండు గర్భవతులయందు యిది నమ్మక 
ముగా గుణము నిచ్చును, ఇతర విధముల నంజు వ్యాధుల 
యందుకూడ దీనిని ఉపయోగించవచ్చును. న్యూమోనియా 
అను శ్లేష్మ్యవాత జ్వురములయందు కలుగు ఆయాసము, 
రొమ్మునొప్పి నురియు ఇతర విధముల నొప్పులకున్ను 
యిది బాగుగా నుపయోగపడును. గుండె బలహీనముగా 
నున్నవారలకు తిరిగి గుండెకు బలము కలిగించుటకున్ను 
యిది బాగుగా గుణమునిచ్చును, మేహవాతముచే కలుగు 
అన్నివిధముల నొప్పులయందును బాధలు తగ్గటకున్ను 
దీనిని ఉపయోగించవచ్చును. గర్భిణీస్తీలకు యిది వాడుక 
జేసిన యేమాత్రము ప్రమాదము కాజాలదు. నిర్భయంగా 
వాడవచ్చును. (ప్రతిదినము ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున వాడ 
వచ్చును. దీనిని కూడ సిబా కం పెసీవారే తయారుచేయు 
చున్నారు. 
222. పర్‌ కోర్‌ టికా. 
Percorten 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 

అన్నివిధముల సీసీలు దొరకును. వాతమునొప్పుల 
యందు యిది బాగుగా గుణము నిచ్చును. మేహవాతము 
నకు సంబంధించిన అన్ని erases యిదీ ఉప 
యోగ పడుచుండును, అదు ర్ర బలహీనముల యందు 
కూడ దీనిని వాడవలయును. బలహీనము నివారించి బలము 


ఆశాల. ముల. ఖల 
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కలిగించుటకు మిక్కిలి ఉపయోగకారి. వారమునకు రెండు 
సార్లు చేయవచ్చును, 


228. పిస్‌ కోల్‌ 
Pris ColI. M.1I. V.S. C. 
కండరములోను, చర్మము[క్రిందను, ర_క్రనాళములోను 
చేయు ఇంజక్ష న్‌, 


1 ౮౮ అంపుల్పు లభించుచుండును, పీనస, వత్త 
వాతము, అన్నివిధముల వాతవ్యాధుల యందును యిది 
బాగుగా గుణమునిచ్చును. దినదు రెండునార్లు ఇంజక్షన్‌ 
చేయవచ్చును. సిదా కంపెనీ స్విజ్ఞర్‌ లాండువారు తయారు 
చేసి మనకందించుచున్నారు, 


224. రెసెల్‌. 
Resyl I. M. 


కండరములో చేయు ఇంజక్షకా, 


2 సిసి, 8 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది 
క్షయవ్యాధులయందు గొప్పగుణకారి, క్షయవ్యాధులయందు 
కలుగు దగ్గులయందును, రొమ్ముపడిసె సముల యందును, 
న్యూమోనియాలయందు కలుగు రొమ్ముపడిసెము, రొమ్ము 
నొహపులయందును, యితర వ్యాధులయందు కలుగు కొసల 
యందును, కోరింత దగ్గులయందును, యిది బాగుగా 
గుణమునిచ్చును. ప్రతిదినము ఒక ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. 


ఇంజక్టన్‌ గైడ్‌ 331 


225. సీ స్టో మెన్‌ సిక్షా 
Sistomensin I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షకా, 

1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. రక్షసావ 
ములయందును, బుతుసాళివములయందును, గర్భాశయ 
వ్యాధులయందును యిది నమ్మకముగా గుణము నిచ్చును. 
పితిదినము ఒకసారి ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. దీనిని 
సీబా కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు, 


226, (టా సి కొటి కా, 
Trasentin న. C. 1. M. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షకా. 


7 సిసి అంపుల్పు లభించుచుండును. ఇది శూలల 
యందు, బుతు శూలలయందు నమ్మకముగా గుణము 
నిచ్చును. పుండ్లు, కురుపులు ఏట్రియందుకూడ బాగుగా 
ఉసయోగపడును, ప్రతి దిన మొక ఇంజక్షన్‌ చొప్పున 
చేయవచ్చును. సిబా కంపెనీవారు తయారుచేయుచున్నారు. 


227. ఆర్ఫోక్వి కా. 


Arsoquin I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజ క్షకా. 


సిసి, 2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇయ్యది 
యి 


| 
జీర్లించిపోయి మాటిమాటికి వచ్చెడి చలిజ్వరములయందు 


రి 
ణ 


§$2 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


బాగుగా గుణమునిచ్చును, చలిజ్వర మును రాకుండ జేయు 
టకు దీనియందు మంచిశ క్తి కలదు. విషపడిసెములయందు 
కూడ బాగుగా గుణమునిచ్చును. ఛర్షులయందు కూడ పని 
జేయును. రెండుదినముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వచ్చును. సనిపేక్సు కెమికల్‌ బరోడా వారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 


228. ఫోలికో వికా. 
Folicobin I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 సిసి అంపుల్పు లభించుచుండును. ఇది పాండు 
వ్యాధులయందును, నోటి వ్యాధులయందును, యితర విధ 
ముల ర_క్తక్షీణతలు గలవారలకున్ను, ర_క్తవృద్ధి జేయుట 
కున్ను, పాండును నివారించుటకున్ను బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. రెండు దినముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వచ్చును. "పె కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


229. హి పొటి స్‌ 
Hepatis I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్షకా, 


2 సేసి అంపుల్సు అలభించుచుండును. ఇది కూడ 
 పాండువ్యాధియందు బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, 
పాండువ్యాధియొక్క.. అన్నితరగతులయందు కూడ దీనిని 
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వాడుక జేసిన వ్యాధిని నివారించి ర_క్తవృద్ధి కలిగించును. 
నోటివ్యాధుల యందు కూడ బాగుగా గుణమునిచ్చును. 
లీవర్‌ వ్యాధులయందును, వాతపునొప్పుల యందును శూల 
నొప్పులయందును గుణమునిచ్చును, దినము ఒకసారి 
ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. “పె కంపెనీవారు తయారుచేయు 
చున్నారు. 
280. పల్‌ మో క్వి కా 
Pulmoquin 1. వేడ్‌. 
కండరములందు చేయు ఇంజక్షకా, 

1 సిసి 2సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, రొమ్ము 
సడిసెముల యందును న్యుమోనియా అను శ్లేష్మవాత 
జ్వరముల యందును ఇది బాగుగా గుణమునిచ్చుచుండును. 
(ప్రతిదినము ఒక ఇంజ కను వాడవచ్చును. దీనిని సని పేక్చు 
కెమికల్‌ బరోడావారు తయారు చేయుచున్నారు, 

291, విటమికా కె, 
Vitamin K. న. 0. 1. M. 
చర్మము[క్రిందను కండరములోను చేయు ఇంజక్ట కా. 

1 ౮౮ అంపుల్సు లభించుచుండును. యకృత్‌ ప్లహ 
లీవర్‌ వ్యాధులయందు కామిలలయందును, పచ్చ తెలుపు 
కామిల వ్యాధులయందును, బుతు సావములను ఆరి 
కట్టుటకున్ను, ఆన్లపిత్తముల యందును, ఇది మిక్కిలి 
ఉపయోగకారి, రెండుదినముల కొకసారి ఇంబక్ష కా చేయ 


934 ఇంజక్షన్‌ గడ్‌ 


వచ్చును. దీనిని కూడ సనిపేక్సు బరోడావారు తయార 
చేయుచున్నారు. 


282. నివాక్వి కా. 
Nivaquine I. V. 1. M. 
ర_క్రనాళములోను కండరములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


5 సిసి ఆంపుల్సు లభించుచుండును, ఈ ఇంజక్షన్‌ 
చలిజ్వరముల యందు రామబాణమువలె గుణమునిచ్చును, 
జీర్షించిపోయి మాటిమాటికి తిరిగినచ్చు చలిజ్వరములయం 
దును దినముతప్పి దిసమువచ్చు చలిజ్వరములయందును, 
యిది నమ్మకముగా గుణమునిచ్చును, ఆరు ఇంజక్షనుల 
వరకు పూర్తికోర్సు అవును. దీనిని చే & బేకరీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


288. టిబిజై డ్‌. 
Tibizide 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షకా, 


2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, యిది క్షయ 
వ్యాధులయందు మాత్రము ముఖ్యముగా గుణమునిచ్చును. 
కయ కాసలయందును, భాధగల కాసలయందును యిది 
నమ్మకముగా గుణమునిచ్చుచుండును. క్షయ అన్ని లక్ష 
ణములయందు యిది గుణము నిచ్చుచుండును. క్షయ 
వ్యాధిగల వారలు దీనిపె ఆధారపడవచ్చును. కయను 
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నివారించి మరల రాకుండ కాపాడగలదు. దీనిని అల్‌ బర్జు 
డేవిడ్‌ లిమిటెడ్‌ కలక త్రావారు తయారు చేయుచున్నారు. 


234. నికో లాక్షా. 
Nicolan I. M. 


కండరములో చేయు ఇంజక్షకా, 


2 సిసి, 6 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది 
గనేరియా అను అంటువ్యాధులయందు భాగుగా గుణము 
నిచ్చుచుండును. గనేరియా పుండ్రయందును, సెగలు పచ్చ 
తెల్ల దబ్బా అడ్డక రీలయందును యిది బాగుగా గుణము 
నిచ్చును, పుండు కురుపులయందు కూడ దీనిని వాడుక 
జేసిన గుణమునిచ్చును, జ్వరములయందు కూడ గుణము 
' నిచ్చును. దీనిని కలకత్తా క్రీనికల్‌ రిసర్సు అసోసియేషకా 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


నికిర., అనుర కింకా; 
Anuroxin I. M. I. V. 


'కండరములోను, ర _కనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 


1 సిసి అంపుల్పు దొరుకును, శుద్ద ర_క్తనాళము . 
యొక్క వాపుదలయందును, నరముల సోటు యందును, 
నరముల బలహినములయందును, పాండు వ్యాధులయం 
దును, కీణగతిగల పాండువ్యాధులయందును,' రక్రమును 
వృద్దిజేసి పాండువ్యాధిని నివారించుటకున్ను, స పక్షపాతముల 
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యందును, పక్షవాతముయొక్క అన్ని లక్షణములను 
బాధలను నివారించుటకున్ను, మూర్చ వ్యాధులయందును, 
నిస్సత్తువల యందును, శరీరపు తూకము తగ్గిపోయిన 
వారలయందును యిది బాగుగా గుణము సు 
దీనిని ఓరియంటల్‌ ఫార్‌మ్యాటికల్‌ న నర్కు ఇండస్ట్రిస్‌ 
లిమిటెడ్‌ బొంబాయివారు తయారు చేయుచున్నారు, 


280. వివిలీకా. 
Vibelan 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 

2 సిసి అంపుల్చు దొరుకును, శరీరమునందు 
పట్టుదల లేనివారలయందును, నిస్పత్తువలయందును, నర 
ములకు బలము కలిగించి, పాండు వ్యాధిని నివారించుట 
కున్ను, జీర్ణశ ర్రిని కలిగించుటకున్ను, ర _్రవృద్ధికిన్ని, 
తీమురువాతములను నివారించుటకున్ను, వ్యాధులు వచ్చిన 
తర్వాత కలుగు బలహీనము గలవారలను ఆరోగ్యవంతు 
లుగా జేయుటకున్ను, నొప్పులను నివారించుటకున్ను యిది 
భాగుగా ఉపయోగపడుచుండును, రెండు మూడు దినముల 
కోక నారి ఇంజక్ష కా చెయవచ్చును. దీనిని (బిటిష్‌ (డ్రగ్‌ 
హౌస్‌ లిమిజెడ్‌' లండన్‌వారు తయారు చేయుచున్నారు. 

287. లి వాడెక్సు. 


Livadex I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షకా. 
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2 సిసి అంపుల్పు దొరకును. పాండు వ్యాధుల 
యందు యిది బాగుగా తోడ్పడుచుండును. పాండువ్యాధి 
గలవారికి ర_క్తవృద్ధి క లిగించుటయేగాక జ్వరము, నీరసము, 
బలహీనము నివారించును. వాతపు నొప్పులను యరికట్టును, 
మలేరియా సన్నిపొాతజ్వరము వచ్చిన తర్వాత శ రీరము 
నందు రక్తము లేనివారలకున్ను యిది టానికు మాదిరిగా 
ఉపయోగపడుచుండును. రెండుదినముల కొకసారి ఇంజ 
క్షన్‌ చేయవచ్చును. 3B. D.H. వారు తయారు చేయు 
చున్నారు, ' 

288. అనా మి కా, 
Anahaemin 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 

2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది శ రీరము 
నందు రక్తమును పుట్టించుటకుగాను బాగుగా గుణము 
నిచ్చుచుండును. శరీరమునందు ర రకము లేనివారలయందు . 
కలుగు అన్ని లకీణములయందు "కూడ యిదీ బాగుగా 
గుణము నిచ్చును. ముఖ్యముగా పొండువ్యాధిని నివారింప 
జేసీ మరల వ్యాధిని రాకుండజేయు శ క్తి దీనియందు 
కలదు. రక్తములేక శ్వాస పొడి ఉబ్బసములయందును, 
శరీర మంతయు శ్వేతవర్షముగా మారినప్పుడున్ను, ర కము 
లేని అన్ని జబ్బులకున్ను యిది రామబాణమువలె 'గుణము 
నిచ్చుచుండును, జీర్ణశక్తిని పుట్టించుటకున్ను, వ్యాధులు వచ్చి 
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పోయిన తరువాత కలుగు నీరసము, బలహీనము, రక 
క్షీణము వీటియందుకూడ బాగుగా గుణమునిచ్చును. రెండు 
దినముల కొకటిగాని, మూడుదినముల కొకటిగాని ఇంజ 
క్షన్‌ చేయవచ్చును, 3. D. H. వారు తయారు చేయు 
చున్నారు. 


299. బై హ డోక్స కా. 
Thiadoxine I. M. 
కండరములో జేయు ఇంబక్ష కా, 


10 సిసి వైల్చు లభించుచుండును, ఇది తిమురువాత 
ములయందును, వాతపు నొపులయందును, యితర వాత 
ముచే కలుగు వాపలయందును బాగుగా గుణము నిచ్చు 
ఛుండును, నరములయొక్క బలహీనతలయందు నరము 
లకు బలమునిచ్చుటకున్ను, చిన్నపిల్లలకు కలుగు తిమురు 
వాశములయందును, నరముల నొస్త్రుఖయందును, తల 
నొప్పులయందును, పక్షవాతములయందును, పక్షవాతము 
యుక గ్రా అన్ని లకణములయందేగాక, నొప్పుల బాధలు 
నివారించుటకున్ను, కండరములయొక. నొప్పుల యం 
దును,. శరీరమునందు గల అన్ని నొప్పులయందును యిది 
నమ్మకముగా గుణము నిచ్చును. చిన్నపిల్లల వాత వ్యాధుల 
,యందు కూడ అనుభవపూర్వకముగా గుణము నిచ్చును, 
శ్రరముల జబ్బులు 'ఆన్నివిధములై న వాట్నిపైనను ీనిని 
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ఉపయోగించి ప్రయోజనము పొందవచ్చును. దీనిని T. 6. F. 
వారు మాత్రమే తయారు చేయుచున్నారు. 
240. అ నాకో వికా, 


Anacobin I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్టన్‌, 


1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇదికూడ రక్త 
కీణతలు గల అన్నివ్యాధులయందు బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. పాండువ్యాధులయందును, పాండుచే గలుగు 
ర శకీణతలయందును, శరీరమంతా వాప్పలు క్రల్లినప్పుడు 
స్‌ు లాగి వేయటకున్ను, ర_క్రవృద్ధి కలిగించుటకున్ను, 
యిది బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, శరీరమునందు 
గల కీళ్ళ నొప్పులు, వాతము నొప్పులయందును, చిన్న 
పిల్లల వాతవ్యాధులయందును, యిది నమ్మక ముగా గుణము 
నిచ్చును. నరముల పట్టుదల లేనివారలయందును, నర 
ములకు బలము కలిగించుటకున్ను, అన్నివిధముల పాం 
డలు నివారించి బలము, పుష్టి, జీర్ణశ క్తి నిచ్చుటకున్ను 
యిది బాగుగా తోడ్పడి ఆరోగ్యవంతులుగా జేయును, 
రెండు దినముల కొక ఇంజక్షకా చొప్పున చేయవచ్చును. 
దీనిని 3. D. H. వారు తయారు చేయుచున్నారు. 

241. ఆనాఫోలిళా, 


Anafolin 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజ క్షకా, 


1 సీసీ అంపస్పల్ళు లభించుచుండును. ఇది కూడ 
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పాండు వ్యాధులయంద్ను, రామబాణమువలె పనిజేయును, 
పాండు వ్యాధులను నివారించుటకుగాను దీనియందు మంచి 
శ క్రికలదు. పాండు వ్యాధియందు కలుగు సీరు వాపులను 
నివారించి ర_క్షవృద్ది కలిగించి జీర్ణశ _క్తినిపుట్టించి పాండును 
నివారించి ఆరోగ్యవం తులుగా సంచును. “అన్ని విధముల 
నరముల జబ్బులను నివారించి నరములకు బలము పనా 
దించును. లీవర్‌ వ్యాధులయందు, శరీరమందలి నొప్పుల 
యందును రక్తములేక యెర్పడు చుండెడి వీరు నంజు 
వ్యాధులయందు ఇది తప్పక గుణము నిచ్చును. వ్యాధులు 
తగ్గిన తర్వాత కల్లు నీరసము బలహీనములయందు కూడ 
వాడుక జేసిన ఆరోగ్యవంతులుగా జేయును. రెండు దిన 
ముల కొకసారి ఇంజక్షన్‌ జేయవచ్చును. దీనిని కూడ 
బ్రిటిష్‌ డృగ్‌హౌస్‌ లిమిటెడ్‌ లండన్‌ వారు తయారు 
చేయుచున్నారు, 


242. సీనోపీల్‌ 
Chinopil 1. M. I. V. 
ర_క్తనాళములోను, కండరములోను చేయు ఇంజక్షకా, 

1 సిసి, 2 సిసి ఆంపుల్సు లభించుచుండును, ఇయ్యది 
చిరకాలమునుండి భాధించునట్టి (మలేరియా) చలిజ్యర ముల * 
యందు, ముఖ్యంగా అనుభవ పూర్వకంగా గుణము 
నిచ్చును. అహిక జ్వరమును అరిక ట్టును, చలిజ్వరముతగ్గి 
నట్టు. త కోరి మరల తిరిగి తిరిగి వచ్చునట్టి చలిజ్వారముల 
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యందును, మొండికిబడిన జ్యరములయందు, నెలనెలకు 
ఒకతూరి చలి వచ్చునట్లు యుండు చలిజ్వరములయందును 
యిది రామబాణమువలె గుణము నిచ్చుచుండును. ర ర్త 
నాళములో చేయవలసినచో నెమ్మదిగ ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వలయును. కండరములోచేసిన చాల మంచిది. దినముగాని 
దినముతప్పి దినముగాని చేయవచ్చును. ఛర్జులయందును 
విషపడిసెములయందు కూడ గుణకారి. 

248. స్టి బి నా ల్‌, 

Stibinol I. M. 

కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌. 

1 సిసి, 2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, ఇది 
బోదకాలు అను న్లీపద వ్యాధులయందు గొప్ప గుణము 
నిచ్చును. శ్లీపద వ్యాధులను కమేణాతగ్గించుటకు గాను 
దీనియందు 'మంచిళ క్తి కి కలదు. కుష్టు వ్యాధులయందుకూడ 
యిది బొగుగా గుణము నిచ్చుచుండును. దినం తప్పి దినం 
ఒక ఇంజక్షకా చొప్పున వాడుక చేయవలయును, దీనిని 
బ్రహ్మచారీ రిసర్చ్‌ ఇన్‌ age కలకత్ర్తావారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 

244. ఒ పికాల్‌ జిమ్‌. 
Opicalzim 1. M. lL. V. 
కండరములోను, ర_క్తనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌. 


5 సిసీ, 10 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది 


ఫ్రైశీలై ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


శరీరమునందు కాల్షియం తగ్గినవారలయందును, ధనుర్వా 
తములయందును, క్షయవ్యాధులయందును గొప్ప గుణ 
కారి, శకయవ్యాధుల నం. యిది బాగుగా 
గుణము నిచ్చును, నరముల బలహీనతలయందు కూడ 
బాగుగా గుణము నిచ్చును. రక్తమును వృద్ధిజేయును. 
మూడుదినముల కొకసారి ఇంజక్ష న్‌ చేయవచ్చును, ఓపిల్‌ 
కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నా ఎరు: 


245. డి జో క్సిజా. 
Digoxin I. V. 
ర_క్రనాళములో చేయు ఇంజ క్షకా, 

1 సిసి అఆంపుల్సు, 10 సిసి వైల్సు లభించును. ఇది 
కాళ్ళు చేతులు చల్లబడినప్పుడున్ను, శరీరము చల్వలు 
(గ్రమ్మినప్పుడున్ను, నాడి మందగతిగా యుండునప్పు 
డున్ను, వేడి కలిగించుటకున్ను. గుండెకు చురుకుదనము 
కలిగించుటకున్ను, తరుణవ్యాధులయందు కలుగు అన్ని 
లక్షణములయందును ఇది వాడినచో గొప్పగా గుణము 
నిచ్చును. (ప్రాణాపాయస్థితిలో గలవారలకు సంజీవిగా పని 
జేయును. 1 సిసి బొషధము వాడవచ్చును, దీనిని బరూస్‌ 
వెల్‌కం కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 

246. ఆ మినో సై లికా 


Aminophylline I, M. I. V. 
కుడరములోను, ర క్రనాళములోను చేయు ఇంజ క్షజా, 
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2 సిసి అంపుల్సు, 10 సిసి వైల్సు లభించుచుండును. 
ఎదురు గుండినొప్పియొక్క అన్ని యవస్థలయందును, 
నొప్పిని నివారించుటకుగాను ఇది రామబాణమువలె గుణము 
నిచ్చును. నరముల బలహీనతలయందు రక్తము సరిగా 
ఆడునట్లు చేయుటకున్ను, గుండెకు బలము కలిగించుట 
కున్ను, గుండెవ్యాధులను నివారించుటకున్ను, దీనియందు 
మంచి గుణము కలదు. రొమ్ము పడి సెములయందు కూడ 
గుణమునిచ్చును. బలహీనముచే కలుగు శ్వాస వ్యాధుల 
యందును నమ్మకమైన జొషధరాజము, శ్వాసలయందు 
వెంటనే గుణమునిచ్చి బాధలు తగ్గించివేయును. అజీర్ణ 
వ్యాధులయందు కూడ యిది, మంచి గుణము నిచ్చును. 
అజీర్ణము తగ్గించి వేయును. ? సిసి కండరములోను, 10 సిసి 
ర క్రసళములోను అవసర మునుబట్టి ఇంజక్షజా చేయ 
వచ్చును. దీనిని కూడ బరూసను “వెల్‌కం కంపెనీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


247. పొ రో సి డ్‌ శ 
Florocid 5. C. 
చర్మము క్రింద చేయు ఇంజ క్షకా, 


1 పిసి అంపుల్సు లభించుచుండును, ఇది ఏనుగు 
కాలు రోగము (శ్రీపద వ్యాధుల యందు) గ్యారంటీగా 
_ గుణము వియ్నను. శ్లీసద వ్యాధి చాలవరకు కాళ్ళుయందే 
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వచ్చుచుండును. కాళ్ళయందేకాక చేతులయందును స్రీలకు 
రొమ్ములయందు కూడ వచ్చుచుండును. శ్లీపద వ్యాధి, 
నివారించుటకు (ప్రత్యేకంగా ఈ ఇంజక్షకా ఈ కంపెనీవారు 
రని పెట్టియున్నారు. ఈ ఇంజక్ష కా కొన్ని దినములవరక్తు 
పూర్తి కోర్సు చేయవలసి యుండును. వారము దినముల 
కొకసారి ఇంజక్షన్‌ చేయవలసియుండును. ఈ (ప్రకారం 
నాలుగు తం నెలలవరకు చేయవలయును, దీనిని 
యీస్టు ఇండియా పర్‌ మ్యాటికల్‌ వర్కు కలక త్రావారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


248. సల్ఫో కెడికా అల్‌బమ్‌, 

Sulpho Cidine Album న్‌, C. 1. M. ఓ V. 
చర్మము,[కిందను, కండరములోను, ర_క్రనాళములోను 
చేయు ఇంజక్ష జొ 

2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. ఇది అంటు 
సంబంధమైన వ్యాధులయందు బాగుగా గుణము నిచ్చును. 
గనేరియా అను సెగ సంకటములయందు అనుభవపూర్వ 
కముగా ఉపయోగపడుచుండును. గనేరియా వ్యాధివల్ల 
మూత్రములోని మంటలు, పచ్చగ తెల్లగనగు (స్రావములు, 
యితర లక్షణములయందును, అడ్డ గడ్డలయందును ఇది 
బాగుగా గుణము నిచ్చును. చాలకాలమునుండి బాధించు 
నట్టి ఆంటురోగములందును, దద్దురోగ మను వీటియం 
చును, మచ్చలు, పుండ్లు, కురుపులు, యితర లక్షణము 
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లతో కూడుకొనియుండు దద్దు రోగముల యందును, 
గొంతులో కండలు సెరుగునట్టి టాన్సిల్‌, ఎ అను వ్యాధియం 
దును, గొంతుకండలు కరగించుటకున్ను దినియందు మంచి 
ప్రభావముగలదు. న్యూమోనియా అను శ్లేష్మ వాత జ్వర 
ములయందుకూడ ఇది ఉపయోగకారి. గనేరియాయందు 
దీనిని తప్పక వాడవలసి యుండును. పితి దినము ఇంజ 
క్షకా చేయవచ్చును, బిహ్మచారి కలక త్తావారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 
249. సాలురికా. 


Salurin I. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షన్‌, 


1 సిసి ఆంపుల్సు లభించుచుండును. మూలవ్యాధుల 
యందు ఆనుభవపూర్ణకముగా గుణము నిచ్చును. మూల 
వ్యాధిని నివారించుటకుగాను ఇది సదా తోడ్చడుచుండును. 
మూలవ్యాధికి గల అన్ని లక్షణములయందును, అన్ని 
తరగతులవారికిన్ని దీనిని ఉపయోగించవచ్చును. శూల 
నొపులయందును, బుతుళూలలయందు కూడ బాగుగా 
గుణము నిచ్చును. నాలుగు దినముల కొకసారి ఇంజక్షజా 
చేయవచ్చును. బ్రహ్మచారి కంపెనీవారు తయారు చేయు 
చున్నారు, 

250. కార్‌ డి మొన్‌, 


Cardimon న. C. I. M. 
చర్మముక్రిందను, కండరములోను చేయు ఇంజ నా. 
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5 సిసి అంప్పల్పు లభించుచుండును. నరముల జబ్బుల 
యందును, ఆదుర్హ బలహీనముచే వచ్చునట్టి శ్వాసలయం 
దును యిది నమ్మకముగా గుణము నిచ్చును. రెండు దిన 
ముల కొకసారి ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. పై కంసెనీవారే 
తయారు చేయుచున్నారు. 

251. అంటిసకా. 
Anthisan I, M. I, V. 
కండరములోను, ర క్రనాళముతోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 

2 సిసి అంపుల్సు లభించుచుందును. ఇది పొడి 
ఉబ్బసములయందు అనుభవ పూర్వకముగా గుణము 
నిచ్చును. మూత్రకృచ్చ వ్యాధులయందును కల్లు అన్ని 
లక్షణముల యందును యిది అనుభవ పూర్వకముగా 
గుణము నిచ్చును, అవసరమునుబట్టి ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వచ్చును. మే & బేకర్‌ లండకావారు తయారు చేయు 
చున్నారు, / 

252. పెకడికా హైడోక్లోరెడ్‌. 
Pethidine Hydrochloride. 1. M. 
కండరములో చేయు ఇంజక్ష కా, 

2 ససి అంపుల్సు దొరకును, నరములయొక్కు 
పోటుయందును, నరముల బలహీనతలయందును, నరము 
లకు చురుకు కలిగించుటకున్ను, వాతపునొప్పులయందును, 
వాతరోగములయందును, వాతముచే సంభవించెడి అన్ని 
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విధముల శరీర నొప్పులయందును, రొమ్ము నొప్పులయం 
దును, రొమ్ముపడిసెము, శ్చాసవ్యాధులయందును యిది 
నమ్మకముగా గుణమానిచ్చి శ రరమునందు గల నొప్పులను 
వెంటనే నివారించుదకుగాను బాగుగా ఉపయోగ పడు 
చుండును. అవసరమునుబట్టి ఇంజక్షకా చేయవచ్చును, 
దీసిని బర్‌గొపుస్‌ వెల్‌కం కంపెసీవారు తయారు చేయు 
చున్నారు. 

250. ఫె సిప్‌ టోకా. 

Physeptone I. V. I. M, 

ర_క్షనాళములోను, కండరములోను చేయు ఇంజ క్లజా. 

1 సిసి అంపుల్సు లభించుచుండును. నరముల 
నొపులయందును, నరముల జబ్బులయందును, అన్నివిధ 
ముల శరీరనొప్ప్తులయందును, పుపుస వేష్టపు వాపులయం 
దును, శూల నొప్పులయందును, దగ్గులయందును యిది 
బాగుగా గుణము నిచ్చును. దినమునకు ' ఒక ఇంజక్ష కొ 
చొస్పున చేయవచ్చును. బాధలు నివారింపజేయును. పె 
కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


251. పొల్‌ బి సైకా, 
Folbesyn 1. M. I. V. « 
కండరములోను, .ర_క్తనాళములోను చేయు ఇంజక్షన్‌, 


ఒక బల్బు ఒకసారికే పనికినచ్చునది లభించును. 
శరీరమునందు రక్తములేక యేర్పడుచుండెడి నీరువాపుల 
యందును, బలహీనముల యందును, పాండు వ్యాధుల 
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యందును, ర క్రకీణతలను నివారించి మరల ర క్రమును 
వృద్ధిగావించుటకుగాను, నరముల బలహీనతలను "తగ్గించు 
టకోగాను, శరీరము పాలిపోయిన వాటిని తిరిగి వృద్ది గావిం 
చుటకున్ను, జీర్ణశక్తి నిచ్చుటకున్ను, యేకారణముచేతనై న 
శరీరమునందు ర "కము లేనివారలకున్ను, ప్రిసవానంత 
రము కలుగు బలహీనమునకున్ను, వ్యాధులు వచ్చిన 
తర్వాత కలుగు ర క్రషణతకున్ను యిది దాగుగా గుణము 
నిచ్చును. రక్తము లేనివారలకును రక్తము వృద్దిగావించి 
వె వ్యాధులను నివారించుటకుగాను యిది అనుభవపూర్వక 
ముగా గుణము నిచ్చును. దినము తప్పి దినము ఒక ఇంజ 
క్షా చేయవచ్చును, దీనిని లేడర్‌లీ లేబొరేటరీస్‌వారు 
కయారు చేయుచున్నారు. 


255. టయోలాకా డెేకా, 
Triolandren I. M. 


1 సిసి అంపుల్సు మనకు లభించును. ఈ ఇంజక్ష ను 
కేవలము పురుషులయందు సంభవించెడు కోన్ని వ్యాధులను 
నిర్మూలించుటకున్ను, కేవలము ప్రీలయందే సంభవించెడు 
కొన్నివ్యాధులయందు పనిచేయుటకును, స్రీ పురుషుల 
యందుకూడ కొన్ని పరిస్టితులయందు పని చేయుటకు 
సయితము వీలుగా యీ ఇంజక్షనులు తయారు చేయబడి 


ఇయున్నవి, 
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పురుషులకొరకుః:_ పురుషాంగము యొక్కయు 
పురుషాండముల యొక్కయు ఆశ క్రత దౌర్బల్య లక్షణ 
ములు లేపనశ క్తి తగ్గియుండుట లేపనశ.క్తి కల్గియున్నను 
కొన్ని నిమిషములయందు శీఘముగా వాలిపోవుట మొద 
లగు పెక్కులోసములను సవరించి మంచి పుంసత్వమును 
ప్రనాదించును. 


ప్రీల కొరకు: రొమ్ముకుంపటి, స్థనములకు 
సంబందించిన “క్యాన్‌ సరు” ఇట్టి సందర్భముల యందు 
రోగికి చేయబడిన భస్త్రచికిత్స పిదపగాని _పెైవ్యాధియందు 
చేయబడు “రేకీయం”” చికిత్స మొదలగు పరిసితులయందు 
సయితము అద్భుతముగా తోడ్పడి ఆరోగ్యము కలి 
గించును, 


ప్రీ, పురుములకొరకుః: అసిభంగాదుల యందు 
ఎముక అతుకు బడక యుండుట ర_క్రనాశములకు సంబం 
ధించిన wl _క్రత మొదలకు అనేక పరిస్థితులను చక్క 
పరచును, పై ఇంజక్ష ను తె కై లసంబంధమైన ద౦వరూపమున 
లభించును గావున డ్‌ పయోగించుట సులభము. 


రోగియొక్క.. పరిస్థితిని అవసరమును గమనించి 
1 సిసి వరకు లోతుగా పిరుదుల కండరములందు ఇంజ 
క్షు చేయవలయును. ఒక్క ఇంజ క్షనుయొక్కం శక్తి 


కిక0 ఇంజక్షన్‌ డ్‌ 


సుమారు 4 మొదలు 6 వారములకై న శరీరమున నిలచి 
మహాద్భుతముగా పనిజేయును. (ప్రతి ఒక్క అంపులునకు 
250 M. G. శక్రీగల్లియుండును. ఈఇంజక్ష నులు [కొత్తగా 
సిదా కంపెనీవారు తయారుజేసి మనకందించుచున్నారు. 


256, వి, డి. 8, 
V.D.3 LM. 
1 సిసి అంపుల్స్ను లభించును. ఈ జొషధమును 
సూపర్‌ కాంసం|టేటడ్‌ వి. డి. 8 అని కూడ వ్యవహ 
రింతురు;.- 


ఇందు విటామికా (డి. 8) 1 సిసికి 600000 యూ 
నీటు చేర్చబడి అధిక శక్తివంతంగా తయారు చేయ 
బడినది. రికెట్సు వ్యాధి అరికట్టుటకున్ను, గర్భిణీ స్త్రీల 
యందు గర్భమున గల పిండముయొక్క_ ఎముకలు సక 
మముగను, దృఢముగను, అభివృద్ది పరచుటకును, తల్లి 
యొక్క శరీరమున ముఖ్యావసరమైన విటామిన్‌ ‘డి. 8 
లోపమును సవరించి రక్తమున కు శ్రేజముకలిగించుటకును, 
ఎదుగునట్టి పిల్లల అస్థిపంజర నిర్మాణము దృఢతర మొన 
ర్చుటకును, పెద్దవాండయందు యేర్చడు అస్లో మలాషియ 
రక్రమున కాల్షియం క్షీణించుట వలన _ ఏర్చడెడు 


ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ తద్‌! 


కురుపులు, గజ్జి, అతిసారము, హ్హ్లారసీ (పుపుస వేష్ట్రప్ప 
వాపు) లసికవాహి (గ్రంధులయందు వాపు, ధమనులకు 
సంబంధించిన కయ లవణములు, పిల్లలయందు సంభ 
వించు ధనుర్వాతము, పారాథైరాయిడ్‌ (గంధి (Parathy- 
roid glandsin sufficiency) (సవ లోవముదే యేర్చడు 
నక్కి-ళ్ళ (కొంకర) వాతము, ఎండు గజ్జి సంబంధ ముగా 
ఏర్పడు చర్మవికారము (Psoriasis) చర్మ సంబంధ మెన 
క్షయ, పులినీరు కారుచు బహునాళ్ళుగా మానక వేధించెడు 
సరిఫి గజి, పుండ్లు మొదలగువాటిని అద్భుతముగా నివా 
రించుటకు నుపయోగించును. 


సామాన్యమైన దుస్టితులయందు రోగియొక్క. 
వయసును గమనించి 1 సిసి వరకు వారమునకు ఒక పర్యా 
యము వాడుచు, ఇట్లు 12 వారములవరకు పియత్నించ 
వచ్చును. మొండికిబడిన సొరయాసీస్‌ మరియు లూపస్‌ 
కయ (చర్మ క్షయ వ్యాధులకొరకు షుమారు ఒక సంవ 
త్సరమైనను చికిత్సజేసి పూర్తి ఆరోగ్యమును కల్పించ 
వచ్చును. మిక్కిలి సామాన్యమైన విటామికా విటామిజా 
“డ్రి 8 లోపములను సవరించుటకు 0-5సిసి చొప్పున వార 
మునకు రెండుసార్లుగాని, 8 రోజులకు రెండుసార్లుగాని 
వాడవలసిన కేసులు సహితము అనేకము గలవు. ఈ ఇంజ 
క్షనులు వాండర్సు కంపెనీ స్విడ్డర్‌ లాండువారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 
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2౧07, టో ర్‌ సిరాల్‌, 
Tolserol I. V. 


5 సిసి ల ఆంపుల్సు లభించును, మొండికిబడి 
పెక్కు.దీనములుగా వేధించుచు, అనేక బౌషధ చికిత్సలకు 
లొంగక బహువిధములుగా బాధించునట్టి కీళ్ళ వాతము, 
సంధివాతము, కటివాతము, కండరములు పట్టుకొనుట, 
వన్నుపట్టెకు సంబంధించిన నొప్పి, కండరములకు సంబం 
ధించిన పొరలు, సంధి బంధములు, కండరముల బిగువు, 
బాధ, వీటివలన అవయవములు కదలించినస్పుడు అమిత 
ముగా తపించుట మొదలగు పెక్కు బాధలను పోదో9లి 
శరీరమునకు, కీళ్ళకు సుళువు వీలు కలిగించి ఆరోగ్యము 
(ప్రసాదించుటకు అద్భుతముగా తోడ్పడును. 


శై ఇంజక్షనులు గ0 సిసి ల పరిమాణము ఒక సీసీ! 
20M. 6 ¥ క్రిగలవి మనకు లభించును. రోగియొక్క 
పరిస్టితి, వయను, బాధయొక్క తీవ్రత మొదలగు విషయ 
ములను జూచి 20 సిసి లు మొదలు ౮60 సిసి ల వరకు 
కడు నిదానముగా ర క్తనాళమునందు ఇంజక్షను చేయవల 
యును, తీవ్రమైన పరిస్టితలయందు ల్లి రోజుల కొక ఇంజ 
క్షను చొప్పున వాడవచ్చును. సామాన్యమైన పరిస్థితుల 
యందు వారమునకు 2 ఇంజక్ట నులు వాడిన చాలును ఈ 
ఇంజక్ష్మ నులు సీ) గ్రాాట్‌, ఎక ౦పెసవోరు తయాచచేయుచున్నార్ను._ 
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258. కొ మై సె కా. 


"ఏ 
Comycin I. M 

1 గ్రాము బజొషధ [దవముతో నింపబడిన వయల్పు 
లభించును. ఈ జొషధమునందు స్ర3పొమెసి౯ 0.5 [గాము 
డి హైడ్రో స్టైప్టామైసికా 0.5 గాము చేరియుండును. 
ముఖ్యముగా పుపుసములకు సంబంధించిన క్షయ రోగము 
మినప గింజలవంటి గదుములు యేర్చడి బాధించెడు కయ 
వ్యాధులయందు రోజు ఒక (గామువరకు తగిన మోతా 
దుతో డిస్టిల్లు వాటరు చేర్చి లోతుగా కండరములయందు 
యీాయవలయును. క్షయయొక్క పాంరంభ దశయందు 
యేర్చ్పడు దుష్టలక్షణములను తొలగించి రోగికి ఆరోగ్యము 
కల్పించుటకు 1 లేక 2 (గ్రాములు _పై జొషధమును రెండు 
మోతాదులుగా విభజించి, రోజు రెండు పర్యాయములుగాని 
ఒ కేసారిగాని వాడవచ్చును. 'స్లేగువ్యాధి, తీవ్రమైన ఇకహ్ల 
యింజా, కమి సంబంధమైన దోషములచే యేర్చడు రుగ్మ 
తలయందు పొడచూపిన జ్వరాదులను, హృదయపు పొరల 
యందు [క్రిమి సాంక్రమిక దోషములచే యేర్పడిన వాపు 
లక్షణములను తొలగించుటకును, పెన్‌సీలిన్‌ వియోగ 
మునకు లొంగని కి9మి వ్యాధులను నిర్మూలిరిచుటకును 
మహా అద్భుతముగా పనిజేయును. పై విధమగు రోగ 
ములు అకన్మాత్తుగా సంభవించి బాధించునపుడు 1 నుండి 
8 [గ్రాములవరకు పైతిరోజు విభాగించిన మోతాదుతో 
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ఇంజక్షను చేయుచు, ఇట్లు $ మొదలు 10 రోజులవరకు 
అవసరమునుబట్టి చికిత్స పొడి గించవచ్చును. ఈ ఇంజక్ష 
నులు గ్లాక్స్‌కో 'కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


259. లార్‌ గాక్‌ టిల్‌, 
Largactil 1, M. 

1 సిసి, 2 సిసి మరియు 5 సిసి జొషధ దనముతో 
నింపబడిన అంపుల్సు మనకు లభించును. “కార్‌ సినొమొి 
“క్యాన్‌ సరో ్మమ్మొదలగు దుష్ట రోగాదులయందు ఏర్పడు 
చుండెడు నిద్రాభంగము, బాధవలన నిద్భపట్టకుండుట, 
ఇట్టి సమయమున వైద్యులు నిదంకొరకు వాడియున్నట్టి 
“నర్కొ టిక్‌” జొషధ ద్శవముల వికారమువలనను, రోగ 
శ్రవ్రతవల్లను, రోగియందు సంభవించెడు వాంతి భ్రాంతి, 
ఓకరింత లక్షణములు అడంచి రోగికి నిది కల్పించి 
విశాంతి యొసగుటకును, “కాన్సరు” దుస్థితియందు సంభ 
వించెడు బాధను యువశమింపజేయుటకు వాడిన బొషధ 
పయోగములచే గాని, “రేడియం” చికిత్సవలన గాని సంభ, 
వించెడు ఒడుదుడుకులను తగ్గించుటకును, రోగియందు 
సంభవించిన విపరీతమైన వొంతుల మూలమున ఎట్టి బౌషధ 
చికిత్సయును చేయుటకు ఏలుపడక యున్నట్టి పరిస్థితులను 
చక్కపరచి రోగికి బాధాహర బాషధముగను, నిది 
కల్పించి విశ్రాంతి యొసగుటకును “లార్‌ గాక్‌ టిల్‌ ” ఇంజిక్ష 
నులు అద్భుతముగా కోడ్చడును. 
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పె వ్యాధులయందు విశ్రాంతి యెరుగక కేవలము 
చికిత్సాలయమున వివిధ విధములైన వుపషళమౌషధము 
లను వాడుచు ని దకొరకు, విశ్రాంతికొరకును అవస్థపడు 
ననసరములేకయె రోగికి యింటివద్దనె విశ్రాంతి కల్పింప 
వీలగురీతిని పై ఇంజక్షనులు తయారు ప్రేయబడియన్న వి. 
పె ఇంజక్షనులు 1% బలముతో తయారుచేయబడిన క్‌ సి 
అంపుల్సును, 2.5% బలముతో తయారుచేయబడిన 1 సి 
మరియు 2 సిసి అంపుల్సు సయితము కలవు. — 
పరిస్థితిని ఆవసరమును గమనించి 25 మొదలు 50 M.G.M. 
శక్తిగల ఇంజక్షను దోివమును లోతుగా పిరుదులయొక్కు 
కండరములందు ఇంజక్షను చేయవలసియుండును. తీవ 
మైన పరిస్టితులయందు ఆవసరమును గమనించి 25 గంటల 
కాలములో రెండు లేక మూడు పర్యాయములు ఇంజక్ల నులు 
చేయుటకూడా కలదు. 


260. బి. ఐ, కోరి కా. 
౨. I, Cardm 1. వశ. ఉన. B. 
2 సిసి అంపుల్చు లభించును. శ్వాసకోశమునందును, 
'హృదయమునందును యేర్చడెడు అసాధారణ స్థితులను 
స్వాధీనములోనికి తెచ్చును. నిమోనియా, “డిప్‌ టీరియా” 
అమ్మవారు మొదలగు వ్యాధులయందు పుపుసములకును, 
గుండెకును సంభవించెడి లోపములు, యెగరొప్పు బాధ, 
శ్వాస తీసుకొనుటకు క ష్టముగా నుండుట, సారాయి, కల్లు 
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వంటి నిషావస్తువులను అధికముగా వాడినప్పుడు గుండెకు 
గాని, పుపసములకుగాని సంభవించిన దురవస్థచే రోగికి 
సంభవించు యవస్థను తొలగించుటకును, పుట్టిన పిల్లలు 
ఊపిరి తీయలేని అవస్థయందును, నిదికొరకు వాడబడిన 
“బార్‌ బిటురేట్‌” వంటి జొషధములచే యేర్పడిన ళ్వాసావ 
రోధము, గుండెయొక్క సీరసస్థితి తొలగించుటకున్ను 
అద్భుతముగా తోడ్పడును. రోగియొక్క పరిస్థితిని, యవ 
సరమును గమనించి, చర్మముకిందగాని, కండరముల 
యందుగాని 1 మొదలు.2 సిసి వరకు ఇంజక్షను చేయ 
వచ్చును. మిక్కిలి తీవ్రమైన పరిస్థితలయందు సరవ 
మోతాదు వాడవలసి యున్నచో 5 మొదలు 10 సిసిల' 
వరకు be నిదానముగ ర _్తనాళములయందు ఈయ 
వచ్చును. సై ఇంజక్షనులు బెంగాల్‌ ఇమ్యూనిటీ వారు 
తయారు టి. 


261. హి ఫో సా ట్‌, 
Histostab మ M. 

ML (ద్రవముతో నింపబడిన అంపుల్చు లభించును. 
ఆహార దోషము, తత్వదోషముచే సంభవించెడి చర్మ 
వికారము, గజ్జి, దురద, శరీరముపై దద్దులు పోగొట్టును. 
జౌొషధ దోషములచే సంభవించునట్టి చర్మ వికారముల 
సహితము నణచును. ఆహారము" గిట్టక యేర్చడునట్టి 
వాంతులు, వికారముల నణచును, గర్భిణీ స్రీలయందు 
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సంభవించు ఓకలింతల సహితము నెమ్మదిపరచును. అల 
వాటు పడిన గర్భపతనములను కలుగనీయదు, కందిరీగ, 
కాళ్ళజెల్టి, తేనెటీగ మొదలై నవాటి కాట్లచే సంభవించిన 
వాపు, చర్మవికారము నణచును, 


వాతావరణమునందు ఏర్పడిన మార్చుచే సంభవిం 
చెడు పొడిదగ్గు, కండు ఎర్రబడుట, ముక్కువెంట నీరు 
కారుట, శరీర చర్మమున నవ, దద్దులేర్పడుట ఇటువంటి 
లక్షణములను తప్పక నివారించును. రోగియొక్క పరిస్థితిని 
అవసరమును గమనించి రోజు ఒక ఇంజక్షనుగాని వార 
మునకు రెండు లేక మూడు పర్యాయములు గాని రోగ 
తీవిత ననుసరించి వాడవలసి యుండును. పై ఇంజక్షనులు 
బూట్యు కం "పెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


262. పరాల్‌ డి హైడ్‌, 
Bets I. M. 

2 సిసి 5 సిసి ఆఅంప్పల్సు సహితము లభించును, 
మానసిక సంబంధమైన చింక, భయము, ఆవేదన మొద 
లగు కారణమువలన గాని, శరీరమునకు యేర్పడిన అభి 
ఘాతము, కత్తివంటి ఆయుధములచే శరీరము గాయపడు 
టచే సంభవించెడు బాధలు, పోటు, మున్నగువాటిచే న్నిద 
పట్టకుండుట, మూర్చలు, శ్వాసావరోధము, మితిమీరిన 
యెక్కిచ్ళ, ఊపిరి సలుపని దగ్గు దమ్ము, టయిఫాయిడ్‌ 
మున్నగు జ్వరములయందు విశ్రాంతి లేక యుండుట, 
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హృదయ సంబంధమగు బాధలు, కీళ్ళవాతముచే ఏర్ప డెడు 
బాధ మొదలగు అనేక లక్షణములందు రోగికి నిది 
గల్పించి విశ్రాంతి యొసగుట యవసరము అని తోచ్చినప్ప 
డంతయును పె ఇంజక్షను అనుభవముతో వాడవచ్చును, 
క్యాన్సరు, కొరియా వంటి దుష్టమైన వ్యాధులయొక 
తీనోదశయందు రోగి నిద్యాహారములు మాని తపించు. 
నప్పుడు సహితము ఈ ఇంజక్షను తాత్కాలిక విశ్రాంతి 
కల్పించి, బడలిక తీర్చటక్రై యుపయోగించ వచ్చును, 
రోగియొక్క- పరిస్థితిని, అవసరమును గమనించి 4 మొదలు 
6 సిసి ల వరకు కండరములందు వాడవలసి యుండును, 
పై ఇంజక్షనువలన ఏర్పడు వ్యతిరేక చర్యను ఈ [క్రింద 
గమనింపుడు, 1 ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు, 
కాలేయమునకు సంబంధించిన వ్యాధులు, జీర్ణకోశ మునకు 
సంబంధించిన వ్యాధులు మొదలైన వాటియందు వాడ 
కూడదు వాడినచో అపాయము తప్పదు. ఈ ఇంజ క్షనులు 
(ప్రొఫెసర్‌. గజ్జర్‌ స్టాండర్షు కెమికల్‌ నర్కు లిమీజెడ్‌ 
కంపెనీవారు తయారుచేయుచున్నారు. - 


268. క్యా ల్‌ సి ఫ ల 
Calcefor I. V. 
10 సిసి ల బొషధదవముతో నింపబడిన అంపుల్సు 
లభించును. ఈటొషధమునందు కాల్షియం షాకోగ్లూకోనేట్‌ 
కో 500 M.G. ల విటామిన్‌ “సి మరియు స్వచ్చమైన 
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జలభాగముచేర్చి యద్భుతముగా తయారు చేయబడినది. 
ఈ ఇంజక్ష సులు వాడి శరీరమున ఏర్చడియున్నట్టి కాల్షియం 
కొరతను తొలగించి అప్పుడప్పుడు ఏర్పడుచుండు రక్త 
వమనము, ముక్కు బెదరుట, గజ్జి పొక్కులు, చర్మము 
గదుములు గట్టుట, దగ్గదమ్ము, క్షయ, దుష్ట బొషధ దోష 
ములు మొదలగువాటిని నిర్మూలించి శ రీరమునకు మంచి 
ఆరోగ రము చేకూర్చును. 

పై ఇంజక్షనులు రోగియొక్కు వయస్సును గమ 
నించి యవసరమునుబట్టి వారమునకు రెండు సర్యాయము 
లుగాని, సామా న్యమైన కేసులయందు వారమునకు ఒకటి 
గాని కడు నిదానముగా ర_్తనాళములందు ఈయవలసి, 
యుండును. ఈ ఇంజక్ష నులు విఫర్‌ లేబరేటరీస్‌ స్విడ్డర్‌ 
లాండువారు తయారు చేయుచున్నారు. 

2864. క్యాలిసిబో9మి విఫర్‌. 
Calcibromivifor I. V. 
ర_క్తనాళములో చేయు ఇంజ క్షకా. 

10 సిసి అంపుల్సు లభించును. నిద్ర నాశనము 
(నిద -లేకయుండుట), నరములకు సంబంధించిన ఉద్రే 
కము, ఆహార విహోరాది దోషములు, నంజు, గుండెనంజు, 
దగ్గుదమ్ము, చర్మవ్యాధులు, కోరింతదగ్గు, చిడుము, గజ్జి, 
, రక్రపుపోటు మొదలగు సెక్కు.వ్యాధులను నిర్మూలించి 
శరీరమునకు ఆరోగ్యమును చేకూర్చును. రోగియొక్క 
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పరిస్థితిని గమనించి ప్రతిరోజు ఒక యాంపిలు చొప్పున 
గాని, సాధారణమైన కేసులయందు రెండు లేక మూడు 
రోజుల కొక పర్యాయముగాని 10 సిసిలు సై బౌషధ|దవ 
మును ఇంజక్షను చేయుచుండవలయును. పె ఇంజక్షనులు 
10 సిసిల (ద్రవము ఒక యాంపిలునందు నింపియున్నది 
లభించును. 5 అంపుల్చుగల సె్టిలును, 100 అంపిల్సు 
గల పెప్టెలాకూడా లభించును. ఈ ఇంజ క్షనులు విఫర్‌ లేబ 
రేటరీస్‌ స్విడ్డర్‌ లాండువారు తయారు చేయుచున్నారు. 


265. డాసికాల్‌. 
12066021 I. M. 
కండరములో జేయు ఇంజక్షకా, 

1 సిసి మరియు 10 సిసి ఆఅంపుల్సు లభించును, ఈ 
ఇంజక్షను [దవమునందు అద్భుత మైన కాల్షియం మాక్రో. 
గ్లూకోనేట్‌ విటామిన్‌ “సి విటామిన్‌ డి” 2, విటామిన్‌ 
“ఎ మొదలయినవి నవీనవద్దతిన చేర్చి తయారు చేయ 
బడీనది. కాల్షియం తోపముచలన యేర్పడిన రోగలక్షణ 
ములను తొలగించి ర_క్రమునకు మంచి శక్తిని పిసాదించి 
రిక్కెట్పు, ధనుర్వాతము, దంతములు యాలస్యముగా 
వచ్చుట మొదలగు , లక్షణములను తొలగించి ఎముకల 
అభివృద్ధికి తోడ్చడుటకును, విరిగిన ఎముకలు త్వరలో 
యతుకుకొనుటకును, క్షయవ్యాధియొక్క [ప్రారంభ దశ. 
యందు యేర్పడు దుర్భర లక్షణములను తొలగించుటకును, 
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శరీరమున యేర్చడుచుండెడి రక్త స్రావాది దోషములను 
అరికట్టుటకును, ఆహార దోషములను రూప్తమాప్పటకును 
తోడ్పడుటయేకాక ఇందు చేరియున్న ఇతర విటామినులు 
అరోగ్యాభివృద్దికి కోడ్చడుచుండును. 

ఈ ఇంజక్ష నులు చేయుటకుపూర్వము రోగియొక్క. 
వయస్సు, దౌర్భల్యము, అవసరము మొదలగు విషయము 
లను విచారించి 2 లేక 8 రోజుల కొక ఇంజక్షను చొప్పున 
అవసరమైనన్ని రోజులు చికిత్స పొడిగింపవచ్చును. పై 
ఇంజక్షనులు విఫర్‌ లేబరేటరీస్‌ స్విడ్డర్‌ లాండు వారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


266. కాల్‌ గ్లూక్వియికా. 
Calgluquine I. V. & 1. వేడ్‌. 

2 సిసి, 5 సిసి మరియు 10 సిసి అంపుల్సు సహితము 
లభించును. ఈ బౌషధ |ద్రవమునందు కాల్షియం గ్లూకో 
నేటితో క్వినై కా గ్లూకోనేట్‌ ద్రవము చేర్చి ఆత్యద్భుత 
ముగా తయారు చేయబడినది. క్రిమి సాంసర్లక దోష 
ములవలన, సంకమించిన కొన్ని వ్యాధులు "మలేరియా 
కిమికోజేరిన 'నిమోకోకస్‌” మొదలైన క్రిమి సాంసర్గిక 
దోషములు శరీరమున నిలచి, సల్ఫా సంబంధమైన బాషధ 
ముల మప లొంగని కొన్ని పరిస్థితలయందును, 
యిప్తే ఇకాస్తాయింజా, నిమోనియా, మలేరీయా మొదలగు 
రుగ్మతాది 'దోషములు ' శరీరమును బహువిధములుగా 
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పీడించునట్టి దుస్టితులయందు యీ ఇంజక్షనులు అద్భుత 
ముగా తోడ్పడును. 

రోగ తీవ్రతను, వ్యాధియొక్క. లక్షణమును, అవ 
సరమును గమనించి 'పెద్దవారికొరకు 5 సిసి మొదలు 
10 సిసి ల వరకు (ప్రతిరోజు ర _క్త్షనాళములయందు గాని. 
లోతుగా పిరుదుల కండరములయందు గాని వాడవలసి 
యుండును. 

పిల్లలకొరకు 0.5 సిసి అనగా 1 సిసి లోతుగా 
కండరములయందు వాడవలసి యుండును. ఈ మోతాదు 
ఒక యేడాది యీడుగల పిల్లవానికి అని ఎరుగవలెను, 
ఇంతకుమించిన ,ఈడుగల పిల్లలకు సంవత్సరమునకు 
14 సిసి వంతున పెంచుచు అనగా 8 సంవత్సరముల పిల్ల 
వానికి 114 సిసి యాయవలసీయుండును. 

N.B. రక్తనాళమునందు పై బొషధము మిక్కిలి 
నిదానముగా పియోగింపవలసి యుండును. తక్కువ 
మోతాదు కండరములయందును, ఎక్కువ మోతాదు ర రక్త 
నాళశములయందు వాడుట యుచితము. ఈ ఇంజక్షనులు 
శాండోస్‌ కంపెనీవారిచే తయారు చేయబడుచున్న వి. 


267. లి వో చెల్‌. 
Livotelv 1. M. 
10. సిసి వయల్స్‌ రబ్బరు మూయబడిన సీసాలలో 
లభించును, ఈ జొషధమునందు ప్రతి సిసి కిని తగిన 
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సరిమాణముతో విటామికా బి 12, ఫోలిక్‌ ఆమ్లము, 
లివర్‌ యెక్సుటాక్టు, ఫినాల్‌ మొదలగు [ద్రవములు చేర్చి 
అద్భుతముగా తయారుచేయబడినది. ర రక్రకీణత, పాండు 
రోగము, దౌర్ప్చల్యము, నరముల నిస్పతువ, అతిసారము, 
ఎదుగునట్టి పిల్లలయందు యేర్పడునట్టి ర క్రకీణత, సోమరి 
తనము, “కాళ్ళుచేతులు వణకుడు మొదలగు అనేక దుర్భర 
లక్షణములను తొలగించి, తగిన శక్తిని (పసాదించుటకును, 
అనవసరమైన ర _కృవృద్ధి గావించుటకును బాగుగా ఉపయో 
గించును. ఈ బొషధము స్త్రీ పురుషు లను ' నమ లేక 
ఎన్వరిక్రై నను ర _కృవృద్ధికొరకు ఈయవచ్చును, పె ఇంజ 
క్షను రోగియొక్క "పరిస్థితి, అవసరము ఈ మొదలగు 
విషయములను చక్కగా గమనించి రోజు విడచి రోజు 
1/2 CC మొదలు 1 CC వరకు లోతుగా కండరములందు 
వాడినప్పుడు అద్భుతముగా పనిజేయును. ఈ బొషధ (దవ 
మున 2 ౮౮ లకు 1 ౮౮ "*కొలై డయిల్‌ కాల్షియం" చేర్చి 
వాడినప్పుడు నొప్పి యేమాతిము కాన్సింపకుండుటయే 
గాక శరీరమున ఏర్పడియున్న 'విటామికా డి లోపము 
సహితము తీర్చి చక్క_బరచును. 

మిక్కిలి త్మీవమైన పరిస్టితులయందు 1 ౮౮ మొదలు 
2 CC ల లివోటెల్స్‌ బొషధ [దవముతో 2 CC మొదలు 
8 ౮౮ ల “కొలై డయిల్‌ కాల్షియం డి” చేర్చి లోతుగా పిరు 
దుల కండరములయందు వాడుటయు కలదు. ఈ ఇంజ 


964 ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


క్షనులు యునైటెడ్‌ ఫార్మటికల్‌ కంపెనీవారిచే తయారు 
చేయబడుచున్న వి. 


268. మ ల్రిమి కః 
Multimix న్‌, C. 

1 సిని దొషధ (దవముతో నింపబడిన 12 అంపుల్సు 
గలపెప్టై లభించును. వాతావరణమునం డేర్చడిన మార్పు 
వలనను, ఆహార విహోరాది దోషములవలనను, తత్వజని 
తమై ఎలర్జిక్‌ దుసితి మొదలగు ఏ కారణముచేశినై నను 
సంభవించెడి దగ్గుదమ్ము, ఉబ్బసము, నం 
కన్నులవెంట ముక్కు_లవెంట నీరుకారుబ, ఈ లక్షణము 
లలో వెసవికాల |పారంభమున మరియు బుతువులమార్చు 
సమయమునకు యేర్పడునట్టి “హె స సివర్‌ వరి దుస్థితుల 
నన్నింటిని ఆణచివైచి శ్వాస క్రియకు అద్భుతముగా 
తోడ్పడును, 

ఈ జొషధమునందు 'లోబలికా” 5/1000 M. 6. 
అడ్రీనరీణా హైడ్రోకోరెడ్‌ 0,00025 6. వశ. ఎఫిడ్రికా 
హె[డోక్షరెడ్‌ 0.01 GC. M. జలభాగము 1CC చేర్చబడి 
నది. ఈ ఇంజక్ష్మ ను 1 CC వరకు పరిస్థితిని గమనించి 
పిరుదుల చర్మము[కింద కడు నేర్చుకో ఇంజ క్షను చేయ 
వలసియున్నది. ప్రసిద్ధి బొందిన ఈ ఇంజక్ష 3 నులు ఇండో 
"ఫెఫంచి ఫర్మాటికల్‌ ట్‌. "ఫెసీ (ఫ్రాన్సు వారిచే తయారు 
చేయబడుచున్నవి. 
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269. డెరీఫై ల్లికా - యన్‌, 

Deriphyllin N.— I. V.S.C.L M. 

1 సిసి, 2 CC ల అంపుల్సు లభించును. రుద్రవాత 
సంబంధమైన తీవతచే మెదడునందు ర _క్తనాళము భిన్న 
మగుటచే సంభవించెడు ఘాక (రుడ్రవాత ఘాత, గుండె 
యొక్క కార్యక్రమమునకు చాలినంత రక్త ప్రసరణము 
లభింపక హృదయముపై యేర్పడియుండు కోరినరీ రక్త 

నాళములయందు రక్తము పక్కుగట్టి ర క్రప్రుసరణము 
నకు అవరోధము ఏర్పడుట, యిట్టి కారణమున న. 
నొప్పి (ఎదయందు నొప్పి బాధించెడు “అంజై నాపెక్సోరీస్‌' 

దుస్థితులను తొలగించుటకును, గు_డెయొక,._ నడకకు 

అవసర మైన స్థాయిని పటుత్వము (పసాదించుటకు ఆద్భుత 
ముగా తోడ్పడును, 

రోగియొక్క.. పరిస్థితి, అవసరము మొదలై న లక్ష 
ణములు చక్కగా గమనించి వారమునకు | 0౮1 మొదలు 
$ CC ల వరకు విభాగించిన మోతాదులుగా పరిస్థితికి తగి 
నట్లు వాడవచ్చును. పై ఇంజక్షనులు సామాన్యమైన పరి 
స్థితలయందు కండరములయందుగాని, చర్మము[కిందగాని 
వాడవచ్చును. తీవ్రమైన పరిస్టికులయందు అనుభవముతో 
ర_క్రనాళములందు ప్రయోగింపవచ్చును ఈ ఇంజక్షనులు 
తెలిసి వాడినప్పుడు అమృతమువలె పనిచేయును. “నీటిని 
కేమీవెర్కా హ్యాంబర్లు జర్మనీవారిచే తయారు చేయబడి 
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జర్మకా రెమిడీకా అండ్‌ ప్రడింగ్‌ కంపెనీ బొంబాయి 
వారిచే సప్టయి చేయబడుచున్నది. 


270. విటా ప్లెక్పిల్‌. 
Betaplexil 1. M. & I. గే, 

1 CC అంపుల్సు, 10 CC ల బల్ప్సులు సహితము 
ఆభించును, ఈ జొషధమునందు కాలేయ రసము, విటా 
మిళా-సి. మరియు విటామికా-బి కాం'ప్లెక్సు చేర్చి మిక్కిలి 
$ _క్రవంతముగా తయారుచేయబడినది. ఈ ఇంజక్ట నులు 
వొడి ర కృహీనత, పాండు, ఉబ్బు, విటామిన్స్‌ లోపము 
వలన యేర్చడియున్న ఆనేక దుర్భరలక్షణములను తొల 
గింప వీలగును. అతిసొరాదులచే పీడింపబడి స్పూ వంటి 
వ్యాధికి లోనై ర్వక్రహీనతలచే కళ్ళు తెల్లబారుట, దోనె 
కడుపు, చేతులు కాళ్లు సన్నబడుట, ఆకలి మందగించుట, 
నోరు కారమును పట్టనీయకుండుట, నంజు, ఉబ్బు, గుండె 
యొక్క. దౌర్బల్యము, గర్భిణీస్తిలయందు. కలుగు దుర్భర 
ల పాలిచ్చు తల్లులయందు ఏర్పడియున్న ర ర్‌ 

హీనతాది ఆజీర్ల వికారములు, ఇట్టివే అనేక విధములై న 
దురవస్థలను, "స్తీ, పురుషాల శ రీరములనుండి తొలగించి 
వారికి తిగిన రక్తమును, జీర్ణళ డిని నరముల పటుత్వ 
మును ప్రసాదించుట కెంతయు తోడ్పడును, రోగియొక్క.. 
పరిస్థితిని గమనించి సాధారణమైన అనేక పరిస్థితుల 
యందు 1 ౮౮ మొదలు '2 ౮౮ ల వరకు కండరముల 
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యందు ఈయవచ్చును. ర_క్తనాళములందు ఈబఇంజక్ట కా 
యిచ్చుట అవసరమైన యెడల మొదట 2 సిసిలు కండర 
ములయందు యిచ్చి అలర్జిక్‌ సంబంధమైన వికారములు 
ఏమియు కాన్సించని యెడల మరుసటి దినమునుండి 1 సిసి 
పైబొషధ్యద్రవమును 10 సిసిల గ్లూకోస్‌ ఇంజక్షకా ద్రవ 
ముతో మిశ్రమము గావించి, ర_క్తనాళమునందు యిచ్చుచు 
యిట్లు (ప్రతిరోజు 1 సిసి చొప్పున హెచ్చించుచు యిట్లు 
6 సిసిల వరకు చిటాల్లెక్సిల్‌ జొషధ దివమును రోగికై 
వాడి ఆరోగ్యము చేకూర్చవచ్చును. ఈ ఇంజక్షనులు, 
గజ్జర్‌్స స్టాండర్హు కెమికల్‌ వర్కువారు తయారుచేయు 
చున్నారు. 


271. స్లో రోసి డ్‌: 
Florocid 5. C. 

1 ౮౮ అంపుల్సు ఒకవంతు బలముగల జొషధ్యదవ 
ముతోడను 1 సిసి యాంపులునకు 2 వంతులు బలము గల 
బొషధ |ద్రవముతోడను నింపబడినవి మనకు లభించును. 
“ఫెలేరియా సంబంధముగా యేర్పడిన బోదకాలు బోద 
చేయి, బోదయేర్చడిన _స్హనములు మొదలై న వాటియొక్క. 
బోదవాపు లక్షణములను చర్మముయొక్క  మోటుతన 
మును తొలగించి ఆరోగ్యమును పిసాదించుటకును, 

ఒకవంతు బలముతో లభించిన ఫోరోసిడ్‌ దవ 
మును 2 వంతుల బలముతో లభించిన పొంకేక్షా హైడో 
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లెడ్‌ దివమును ఒకే సిరంజిలోనికి గుంజుకొని నెమ్మ 
దిగా చేతియొక్క. లేక తొడయొక్క చర్మమునందు వార 
మునకు ఒకసారి యిచ్చుచూ యిట్లు 4 వారములు చికిత్స 
పొడిగంచవలెను. దీనికి పిదప 15 రోజుల కొకసారి ఇంజ 
క్షను యిచ్చుచూ రోగియొక్క క్షేమమును ఆరోగ్యాఖి 
వృద్దిని తప్పక విచారించుచుండవలయును. ఇట్లు చేయ 
బడీన స్వల్పకాలపు చికిత్సవలన రోగికి తప్పక ఆరోగ్యము 
చేకూరును. ఇట్లు కానియెడల" మిక్కిలి అనుభీవముతో 
మరియొక కోర్సు పారంభించవలసియుండును. 

N.B. పై ఇంజ క్షనులు కొందరి తత్వములకు 
గిట్టని కారణమున ఇంజక్షను యిచ్చిన స్థలమున వౌప్ప 
మొదలై. న లక్షణములు రపేర్పడి యా(పాంతపు గ్రంధు 
లకు సహితము బాధ యేర్చడవచ్చును. గాన యిట్టి యవస్ట 
యేర్పడిన పరిస్థితిని గమనించి సల్పా సంబంధమైన ఇంజ 
కనులు యేవియైనను వాడిన మొదటిచికిత్స పొడిగించ వీల 
గును పె ఇంజక్షనులు ఈస్టు ఇండియా ఫార్మాటిక్రల్‌ 
వర్కువారు తయారు చేయుచున్నారు. 


272. థయో మెరీ కా. 
Thiomerin న. C. 
10 సిసి అంపుల్సు లభించును. గుండెనంజు, మూత్ర 
పిండములకు సంబందించిన నంజు కాలేయమునకు సంభ 
వించి దురవస్థలచే సంభవించిన శోఫ మూ(త్రపిండముల 
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యందు బహునాళ్ళగా వృద్ధినొందిన జబ్బు లక్షణములు 
మొదలై నవాటియందు మూ[త్రమును అధికముగా జారీచేసి 
శోఫ pee ఉపశమింపజేయుటకు మహో లం 
ముగా తోడ్పడును. 


N.B. ఈ ఇంజక్షను కేవలము మూతిపిండము 
లకు సంబంధించిన నెఫ్రటిస్‌, మూత్రావరోధము, ఇట్టి 
ఆవస్థలయందు వాడినచో అనేక విపరీత లక్షణములు 
పొడ చూపవచ్చును. సామాన్యమైన గుండెనంజు, మూత్ర 
పిండ ముల దుస్థితివలన సంభవించిన నంజు లక్షణములను 
తొలగించుటకు మహా అద్భుతముగా తోడ్పడును. రోగి 
యొక్క పరిస్థితి, శోఫ యొక్క. తీవ్రత మొదలగు లక్షణ 
ములను గమనించి అవసరమునుబట్ట 0.5 సిసి మొదలు 
2 సిసి వరకు చర్మము|క్రింద వాడవచ్చును. ఈ ఇంజక్షను 
చికిత్సకు అలవడి యున్నవారికొరకు 0.5 సిసి మాత్రము 
వాడుచుండుట చాలును. 


N.B. పై ఇంజక్షను ద్రవము [1.4 MC. గల 
వయలును, 10 ౫ సిసి ల డిస్టిల్లు వాటరు గల యాంపులుతో 
సహా మనకు లభించును. “గనుక పె బొషధ [దవ్యపు 
పొడిని 10 సిసి ల (ద్రవముతో కరగించి పె మోతాదు 
ప్రకారము వాడుకొనవలసి యుండును. 
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278, చెటొనస్‌టాక్సాయిడ్‌ బి. పి, 

Tetanustoxoid B. P.—1I1. M. 5. C. 

1 సిసి (దనముతో నింపబడిన యాౌంపుల్చు మనకు 
లభించును. దెబ్బలవలన గాయములు యేర్పడి యుండుట 
వలనను, గాయమునుండి లోనికి ప్రవెశించిన కమి సం 
బంధ దోషములవలన సంభవించెడు ధనుర్వాతము, చిన్న 
బిడ్డ చేష్టలు, మెడ కాళ్ళు చేతులు వంకరలు పోవుచు శరీ 
రదు విల్లువలె వంగి బ్మిరబిగుసుకొని పోవుటవంటి అనేక 
లక్షణములను రానీయకుండుటకు ముందుగానే జాగ త్త 
పడి ఆరోగ్యమును రకించుకొనుటకై పై ఇంజక్షనులు 
తయారు చేయబడియున్నవి. 

శరీరమున సామాన్యమైన వ్యాధి నిరోధకళ కిని 
నెలకొల్పుటకు తడవకు 1 సిసి చొప్పున కండరములందు 
గాని, చర్మముకక్రిందగాని మొత్తము శ ఇంజ క్షనులు తీసు 
కొనియుండుట యవసరము, మొదటి ఇంజక్ష నుకు, రెండవ, 
ఇంజరక్షనుకు మధ్య కనీసము 4 వారముల వ్యవధియైనను 
యివ్వవలసియుండును. లిన ఇంజక్షనుకు, తీవ ఇంజక్ష నుకు 
మధ్య 2 మొదలు 6 మాసముల వ్యవధి అయినను ఆవ 
సరము. తర్వాత అవసరమునుబట్టి ర సంవత్సరములకు 
పిదప యెప్పుడై నను వాడుట ఉత్తమము, 

N.B. శరీరమునకు తాకిన గాయముల వలన 
అనేకులయందు దీర కాల వ్యవధీతో కూడా ధనుర్వాతము 


తింజక్ష న్‌ గైడ్‌ 371 


యేర్పడుచుండుట కలదు. గాన ఈ ఇంజక్ష నులు _ సె విధ 
ముగా ధనుర్వాత స్టితికిలోనై నైయున్న వారికీ అద్భుతముగా 
ఉపయోగపడును, ఈ ఇంజక్షనులు గ్లాక్‌, ఎకో కంపెనీవారు 
తయారుచేయుచున్నారు. 

274. [గ్రాస్టా - పిథాడ్రిన్‌, 

Gasta - Pythadrin 1. M. 

2 సిసి అంపుల్సు లభించును. గర్భిణీ ప్రీలయందు 
సంభవించెడు ఓకరింతలు, వాంతి, భాంతి, మొదలగు 
లక్షణములు ఉపశమింప జేయుటకును, నరముల యొక్క. 
అశ క్రత దౌర్బ్చల్యముచేతను, కాలేయముయ్పొక్క అశ _క్తత 
దొర్చల్యము చేతను, సంభవించిన నరముల బలహీనత, 
నోటిపూత, నాలుకపూత, శరీర చర్మమునందుపొడలవలెను, 
వల్లకలవలెను ఏర్పడి చేతులయందును, కాళ్ళయందును, 
పలుచని చర్మములు ఊడుచుండుట మొదలగు అనేక 
దుస్టితులను తొలగించి ళ రీరముయొక్క ఆరోగ్యతను అభి 
వృద్ది పరచును. శరీరమునకు యేర్చడి విడచిన "పెక్కు 
రోగాదులకు పిదప సంభవించు కండరముల దుస్థితి, 
రక్తము కూడుకొనక యుండుట, ఆకలి లేక యుండుట, 
చల్లని చెమటలు పోయుట వంటి లక్షణములను సహిత 
నివారించుటకై తోడ్పడును. రోగియొక్క పరిస్థితిని, 
వయస్సును "గమనించి తీవ్రమైన పరిస్థితులయందు సి 
మొదలు 2 సిసి వరకు రోజు 1 లేక 2 hous 
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ఇంజక్షను యిచ్చుచు మిక్కిలి అనుభవముతో అవసరమై 
నన్నిదినములు చికిత్స పొడిగించవచ్చును. ఈ ఇంజక్ష నులు 
గజ్జర్స్‌ స్టాండర్భు కెమికల్‌ మ తయారు “చేయు 
చున్నారు. 

275. గ్యాస్టా ఇ మినోఫిత్‌, 

Gasta - Minophy 1. V., 

10 సిసి అంపుల్సు మనకు లభించును. ఎదయందు 
గుండెయందు యేర్పడు బాధ, నొప్పివంటి పరిస్థితులతో 
సంభవించు .“ఆంజై నా పెక్టొరిస్‌' ధమనులకు సంబంధిం 
చిన దుస్థితిచే సంభవించు 'ఆర్జిరియోస్కా-లరోసీస్‌' ఊపిరి 
తిత్తులకు సన్నని ళ్వ్యాసనాళములకు సంబంధించియు 
హృదయముయొక్క దుస్థితిచే తలయె శ్రి పీడించెడి దగ్గ 
దమ్ము * (ఉబ్బసము) వంటి అనేక సరిస్థితులయందు 
అద్భుతముగా తోడ్పడును. “కొరొనరిదొంబొసీస్‌ "వంటి 
వ్యాధులచే రక్రనాళములయందు రక్తము కూడుకొనునట్టి 
దుస్థితిని తొలగించుటకును శ్వాస పట్టి పట్టి వచ్చుట, ఎగ 
రొప్పువంటి అవస్థ కొలగించుటకును గుండెనంజు చేశ 
మూతము తగ్గియుండుట, మూతిపిండముల శోఫచే 
మూత్రము 'వెడలక బాధించునట్టి యవసను, తొలగించి 
పత న కడు అద్భుతముగా తోడ్పడును. 
గర్భిణీ స్రీలయందును, దుర్చలులయందును సంభవించెడు 
సొమ్మరోగము శ్వాసావరోధమువంటి అనేక పరిస్థితులను 
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తొలగించుటకు అనేక విధములుగా తోడ్పడును. రోగ పరి 

స్థితులను గమనించి తగినవిధమున 10 సిసి వరకు ర_క్తనాళ 

ములందు మిక్కిలి యనుభవముతో వాడవలసియుండును. 

గబ్బర్స్‌ స్తాండర్లు కెమికల్స్‌ కంపెనీవారు తయారు చేయు 
జ *ట ౮ - 

చున్నారు. 


276. టి. ఎ. బి. వ్యాక్సిన్‌ బి, పి. 
T. A. ౨. Vaccine B. P.—5S. C. 

5 సిసి వయల్స్‌ లభించును, క్రిమిసాంక్ర మికమైన 
రోగములందు ముఖ్యముగా టెఖాయిడ్‌, ప్యారా మెఫొ 
యిడ్‌ వంటి వ్యాధులు త్మీవముగా వ్యాపించియున్న పా9ంత 
ములందు వ్యాధినిరోధకళ క్తిని, శరీరములందు నెలకొల్పి 
పె జ్వరాదులనుండి తప్పించుకొనుటకు అద్భుత ముగా 
తోడ్పడును. వ్యాధి కలిగిన పిదప పెక్కు. చికిత్సల పొంది 
అవస్థ పడుటకంచి పె ఇంజ న్షనుచె శరీరమున వ్యాధి 
నిరోధకశక్తిని కల్పించుకొని జీవించుటకు వై ఇంజక్షను 
కని పెట్టబడి యున్నది. 


ఈ ఇంజక్షను మొదటిసారిగా 0.5 సిసి చర్మము 
(క్రిందనిచ్చి 4వ మోతాదు 1 సిసి వరకు మొదలు 28 
రోజులలోపు ఎప్పుడైనను వాడవచ్చును. సిల్లలకొరకు 
పెద్దవారి మోతాదులో 1/8 మొదలు 1/2 వరకు తగ్గించి 
వాడవలసి యుండును, పిల్లలకొరకు ఈ ఇంజక్షనులు 
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మిక్కిలి అనుభవముతో వాడవలసియుండును. ఈ ఇంజ 
క్షనులు గ్లాక్స్‌కో కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు, 


277. ఎన్‌టరోమైసిటికా. 
Enteromycetin I. M. 

125 వశ. ౮. ల శక్తిగల జొషధ దివముతోడను, 
250 4. ౮. ల శక్తిగల బొషధ (దవముతోడను నింపబడిన 
2 సిసి మరియు 5 సిసి ల పరిమాణముగల ఆంపుల్సు లభిం 
చును. శైఫొయిడ్‌ జ్వరము (ఆంత్రిక జ్వరము, ప్యారా 
శైఫాయిడు జ్వరము, క్రిమి సాంసర్గిక కారణమువలన 
'సంభవించెడు అనేక విధములై న జ్వరాదులను తొలగించు 
టకును, మొండికి బడిన నిమోనియా, ఎంఫీమా వంటి 
దుస్థితులయందును, డిప్టీరియా వంటి అవస్థ యందును, 
నోటిద్వారా వాడుటకు వీలుపడని అనేక పరి 
స్టీతులయందు పై ఇంజక్ష ను ప్రయోగించి వ్యాధిని కడు 
ఘకాలములో "అరికట్ట వీలగును. 

నోటిద్వారా వాడిన జొషధముయొక్క చేదు వికా 
రము వాసన మొదలై నవి గిట్టక (పతిసారి వాంతిగావించు 
కొనుచు అవ స్టవడునట్టి ఆంతిక సంబంధమైన జ్వర 
రోగులకు ఈ ఇంజక్ష ను వాడినంతనే అమృతమువలె 
పనిజేయును, 

రోగతీవతను, రోగియొక్క పరిస్థితిని గమనించి 
అవసరమైన బలముగల |ద్రవమును లోతుగా పిరుదుల 
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యందు షర నన 6 మొదలు 8 గంటల కొకసారి యాయ 
వచ్చును. వె ఇంబక్ష ను బి. జొంబకా అండ్‌ కంపెనీ 
ఇటలీవారిచే ఈ తయారు  'చేయబడుచున్నది. 


278. ఎస్కొార్చికాల్‌, 
Ascorbcal I. M I. V. 


ర సిసిలు, 10 సిసిలు దవముతో నింపబడిన 
లుల. లభించును, శరీరమునకు ఏర్పడియున్న శక్తి 
హీనత కాల్షియం లోపము విటామికా సి, లోపము వలన 
వ్యాధి నిరోధక శక్తులు కొన్ని శరీరమునందేర్చడిన కొద్ది 
మార్చు లక్షణములచేత గాని వాతావరణమునందు ఏర్ప 
డిన మార్చువలనగాని శరీరమున ఏదో ఒక విధమగు 
అస్వస్థత తలయెత్తుచు రోగియందు కడు నీరసస్థితి కల్పిం 
చుట కలదు. గర్భిణీ స్త్రీలయందు సహితము "పే విధముగా 
జీవాణు సముదాయ లోపము యేర్పడుటచే - పిండము 
యొక్క అఆస్టిపంజరము అసాధారణ లక్షణములతో వృద్ధి 
యగుటగాని" అస్థి నిర్మాణ[క్రమమున లోపము యేర్చడుటి 
గాని తల్లియొక్క శరీర ర_క్రమునందును, సున్నితమైన 
. పొరలయందును హీనస్థితి యేర్పడి అనేక విధములగు 
అనారోగ్య లక్షణములు కాన్పించుచు రోగము నిర్ణయించు 
టకు వీలుగాని పరిస్థితులు యేర్పడుట ఇట్టి లక్షణములు 
పూ ర్తిగా తొలగించి తగినళ కీ కల్పించుటకును, 


వయసు ముదిరినవారి యందును, బలహీనులయం 
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దును, ఊపిరి తిత్రులకు సంబంధించిన పెక్కు దుర్భర 
లక్షణములు తొలగించుటకును, దగ్గు దమ్ము శరీరమునకు 
సరిపడని బొషధములు సేవించి యుండుటవలన సంభవిం 
చెడు చెడ్డ లక్షణములు, సరసస్థితి, శ్లేష్మము, దగ్గు లక్షణ 
ములు మొదలగు అనేక దురవస్థలకు తొలగించి "ఆరోగ్య 
మును (ప్రసాదించుటకు నూతన పద్ధతితో పై ఇంజక్షను 
తయారు చేయబడినది. రోగియొక్క- పరిస్థితి, , అవసరము 
మొదలగు విషయములను బాగుగా పరిశీలించి 5 సిసి ల 
వరకు లోతుగా పిరుదుల కండరములయందును, 10 సీసిల 
వరకు కడునిదానముగా ర_క్షనాళ ములయందును యిచ్చుచు 
అవసరమైనన్ని దినముల చికిత్స పొడిగింప వచ్చును, 
ఈ ఇంజక్షనులు రస్టాకొస్‌ బెట్‌ అండ్‌ కం సెనీవారు నేడు 
కొత్త పద్ధతితో తయారు చేయుచున్నారు, 


219. సోల్‌ పిరాకా, 
Solpyron I. M. 

5 సిసి ల అంపుల్సు మనకు లభించును రక్త 
సంబంధమైన దోషములచేతను, కీళ్ళ వాత సంబంధమైన 
రుగ్మతలు తిరుగ బెట్టుట చేతను, సంధులయందు బాధతో. 
యేర్పడు వాత లక్షణములు, కండరముల వాతదోషముచే 
బిగిసి తీవిమైన బాధతో వేధించునట్టి పరిస్థితులను, కటి 
వాతమున నరములపట్టు పికుదు లనుండి సిక్కవరకు వ్యాపించి 
యుండు 'సయేటికొ” నరము బిగియుట, దీనిచే సంభవించు 
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బాధ నడంచుటకు వీలు గలుగక పోవుట, నరములకు 
సంబంధించిన బాధలు, నరములయందేర్చడిన వాపుల కార 
ణమున అంగములు కదలించుటకు ఏలు పడకుండుట 
మొదలగు లక్షణములను తొలగించ కలుగుటయే గాక 
పుపున వేష్టమునందేర్చడు దురవస్థ (పూరసి) స్వల్పమైన 
జ్వరముతో అంటువ్యాధిగా వ్యాపించు ఇన్‌ స్తాయింజా 
మొదలగు పెక్కు. దురవస్థలను తొలగించి త్వరలో ఆరో 
గ్యము చేకూర్చును. 

రోగియొక్క పరిస్థితిని, వయస్సును గమనించి 
5 సిసి వరకు నిదానముగా పిరుదుల కండరములయందు 
లోతుగా ఇంజక్షను ఈయవలసియుండును. సామాన్య 
మెన పరిస్థితలయందు రోజు ఒన ఇంజక్షను చొప్పున 
గాని, కడు తీవ్రమైన పరిస్టితులయందు రోజా రెండు ఇంజ 
క్షనుల వరకు వాడవలసిన కేసులు యెన్నియేని గలవు. 
ప ఇంజక్షనులు వుల్‌ఫింగ్‌ కం "పెన్‌ జర్మకా వారిచే 


వూ 


తయారు గావింసబడినది, స 


280. సో గి డ్‌ 

Strophosid I, V. 
1 సిసి అంపుల్సు మనకు లభించును, దీనియందు 
0.25 శక్తిగల జొషధము చేర్చబడియుండును. హృదయ 
మునకు సంబంధించిన వ్యాధులయందును, హృదయము 
అకస్మాత్తుగా కీణగతికి లోనగుట, గుండె యొక్క 
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అశక్తత, శస్త్రచికిత్సలకు పిదప హృదయమున యేర్చడు 
నట్టి కీణగతి, “డిప్‌ధీరియా” వంటి [క్రిమిసాంకిమిక్ర 
రోగాదులయందు గుండెకు సంబంధించిన కండరములు 
వాపెక్కి. రక్తప్రసరణ కార్యక్రమమునకు ఆవరోధము ' 
కల్పించెడు “నుయోకార్డిటీస్‌” వంటి దుస్థితి తొలగించు 
టకును, “అంజై నా పెక్టో రీస్‌” వలన సంభవించెడు బాధాది 
లక్షణములు తొలగించుటకును, శరీరమునకు సంబంధిం 
చిన రోగాదుల వలన రక్తపు యొ త్తిడి (బ్లడ్‌ ప్రషర్‌్‌ 
నంటి లక్షణములు లేకున్నను యేర్చడునట్టి గుండెదడ 
గాని, గుండెయొక గ్రా నడక మందగించుట గాని మొదలగు 
అనేక లక్షణములను తొలగించి రోగికి ఆరోగ్యము 
చేకూర్చగలదు. 


గుండెనంజు హృదయ నాళములకు సంబంధించిన 
అస్వస్థతవలన సంభవించెడు ఎగూపిరి, దగ్గుదమ్ము, 
శ్వాసావరోధమువంటి కారణములనలన గుండెకు యేర్చడ 
నున్న క్షీణగతి పమాదము మొదలగు సందర్భముల 
యందు రామబాణమువలె పనిచేసి రోగి కారోగ్యము చేకూ 
రృగలదు, రోగిమొక్క. పరిస్థితి, అవసరము, వయస్సు 
మొదలగు విషయములను చక్కగా గమనించి 0.25 శ్రి 
గల 1 సిసి బొషధ (ద్రవమును నెమ్మదిగా ర_క్తనాళముల 
యందు వాడవలసియుండును, అవసరమైనచో 24 గంట 
లల్లో రెండవ ఇంజక్షను సయితము వాడవలసీన 'కేనులు 
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కూడా తటస్థించవచ్చును. సామాన్యమైన పరిస్థితులయందు 
రోజు ఒక ఇంజక్షను చొప్పున కొన్నాళ్ళు చికిత్స పొడి గింప 
వచ్చును. ఈ “ఇంజక్షనులు శాండోజ్‌ కంపెనీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


281. రిపసోకా, 
Ripason 1. M. I. V. 

10 CC జొషధ దగవముతో నింపబడిన వయల్స్‌ 
మనకు లభించును. ఇది నూతన పద్దతితో “కాలేయో రస 
మును సమక్షూర్చి తయారు చేయబడీ యున్నది. కాలేయ 
మునకు సంబంధించిన వాపు, కాలేయమునకు రక్తము 
చేరవేయునట్టి ర_క్తనాళములకు సంబంధించిన దుస్థితిచే 
యేర్పడిన ర కృహీనర, ఇట్టికారణమున కాలేయము గట్టి 
సడి యేర్చడునట్టి “సిరోసిస్‌ స్‌” వ్యాధి లక్షణములు నివా 
రించుటకును, కాలేయముయొక్క తమ్మెలు ఉబ్బుట, ఇట్టి 
స్టితిచే తమ్మెలు యెత్తుకొనుట (ConcoMitant Liver) 
నీనిచే కాలేయము (క్రమముగా కయి_చుటకు (ప్రారంభిం 
చిన దుస్థితి, కాలేయమునకు సంబందించిన అస్వస్థత 
ఏదియైన ను అప్పుడప్పుడు యేర్చడుచు బాధించుచుండుట 
మొదలుగాగల పెక్కు దుష్ట లక్షణములను తొలగించి 
రక్రవృద్దికి బాగుగా తోడ్పడును. ఈ ఇంజక్షనుయొక్క. 
శక్తిని “రోగి భరించగలడో లేదో ముకక తెలిసికొని 
చికిత్స పొడిగించుట ఉచితము, గావున మొదట 1 CC 
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బౌషధ (ద్రవమును మాత్రము లోతుగా పిరుదులమయొక్క 
కండరమునందు యిచ్చి, రెండవ ఇంజక్షను సయితము 
గ్‌ లేక 6 రోజులకు పిదప "పె మోతాదుతో పిరుదుయొక్క 
కండరమున వాడి రోగియొక్క పరిస్థితిని స్వయముగా 
పరీక్షించి రోగియందు వికారలక్షణము లేవియు గానుపిం 
చనియెడల రోగియొక్క వయసు, అవసరము విచారించి 
(ప్రతిరోజుగాని, రెండురోజులకొక్క_సారిగాని 2 ౮౮ మొదలు 
4 ౮౮లవరకు కడు నెమ్మదిగా ర _కృనాళములయందు 
వాడవలసి యుండును, 


పూర్తీగా ఆరోగ్యము చెడియున్న రోగికొరకు 
పై విధమున ఇంజక్షనులు షుమారు ఒక్క మాసముగాని 
ఇంతకుమించి మూడు మాసములవరకుగాని అవసర మును 
గమనించి వాడుచు రోగికి పూర్తిగా ఆరోగ్యమును చేకూ 
ర్చుటకు వీలగును. ఈ ఇంజక్ష కనులు రోబ ఫార్మా లేబొరే, 
టరీస్‌ స్విడ్డర్‌ లాండు వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


282. మొనోక్యాల్‌ సికా. 

Monocalcin I. M. 
2CC,8 CC మరియు 5 (0 ఆంపుల్సు సహితము 
లభించును. ఈ బొషధమునందు చేరియున్న విటామికా బి, 
విటామికా.సి, “నికొటనమైడ్‌” “మెధినై కా లివర్‌ యెక్స్‌ 
(ట్రాక్ట్రయొక్క అద్భుతమైన సంయోగముచే గొప్ప ఫలి 
తములు కలుగుట నిజము. క్షయరోగముయొక్క. పా 
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రంభ సితియందు ఊపిరితిత్తులకును, మజ్జనమునకును, 
అంతములకును సంభవించి "యుండెడి అశ" క్షత, దుర్చ 
లము, నీరసము మొదలగు లక్షణములను తొలగించుటకును, 
శ్వాస సంబంధమైన రుగ్మతలయందు రొమ్ము పడిశము, 
ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన నిమోనియా, పుపుస వేష్ట్రప్పు 
వాపు, దగ్గునమ్ము విటామినుల (జీవరేణువుల) లోపము 
వలన సంభవించెడు అనేక పరిసితులయందును, మొండికి 
బడిన అతిసారము, శరీర చర్మమున దద్దులు మొదలై నవి 
యేర్చడి బాధించెడు ఆర్టికోరియా నోటివెంట రక్తము 
పడు దుస్థితులు, ముకు నుండి గాని ఆంత్రములనుండి 
గాని అప్పుడప్పుడు యేర్పడుచుండెడు రక్త సావాది లక్ష 
ణముల మలేరియా జ్వరమునకు పిదప ఏర్పడు అశక్తత 
వంటి ఆనేక దుష్టలక్షణములకు పూర్ణము గాని పిదప గాని 
ఈ ఇంజక్షనులు వాడి రోగికి తగినళ క్తి చేకూర్చవచ్చును. 

రోగ పరిస్టితి, అవసరము మొదలై న విషయములు 
బాగుగా విచారించి 8 ౮౮ మొదలు 6 (౮ ల వరకు వారము 
నకు 2 లేక 8 పర్యాయములు లోతుగా పిరుదుల కండర 
ములందు యాయవచ్చును. పిల్లలకు వారి వయసును గమ 
నించి 1 సిసి మొదలు 2 సిసిల వరకు కండరములయందు 
వాడవచ్చును, 


ఈ ఇంజక్ష నులు మ్యాండాస్‌ డ9గ్న్‌ కంపెనీవారు 
తయారు చే ముచున్నా రు. 
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288. డె హైయిడ్‌ యలగాట్‌. 
Dihydergot న్‌. C. I. వ, 

1 సిసి ద9వముకో నింపబడిన అంపుల్సు మనకు 
లభించును. ఈ ఇంజక్షనునందు 1 సిసి కి 1 M. G. బలము 
గల బొషధ ద్రవము చేర్చబడియున్నది, స్రీలయందు 
బుతుదోషమువలన గాని, గర్భాశయ దోషాది ఆశ క్రత 
వలనగాని యేర్చడు తీవ్రమైన శిరో వేదనము, చంకదాడి, 
పసన సమయమున యేర్చడు నరముల దుస్థితి, ఆంత్ర 
ములకు సంబంధించిన ఆశ _క్రత, ఆం|తములు సడలుట 
వంటి దుస్థితి లక్షణములవంటి అనేక పరిసితులను చక్కం 
బరిచి రోగికి సంభవించిన బాధను నం. 
బాధయొక్క. తీవత, యవసరము ననుసరించి 1/2 సి 
మొదలు 1 సిసి వరకు చర్మము[కింద గాని, స 
యందుగాని ఇంజక్షను చేయవలసీయుండును. 

నేతములయందు అకస్మాత్తుగా బాధ యేర్చడి 
నేత) దృష్టికి భంగము కలిగింప “జాలుగ్రయికోమా” 
యొక్క దుస్థితి తీవ్రముగా బాధించునట్టి రోగులకొరకును 
ఈ ఇంణక్షిను వొడి బాధ నివారింపవచ్చును. మిక్కిలి అను 
భవముతో ఈ ఇంజక్షను అనేక పరిస్టితులయందు. వాడి 
రోగికి సంభవించిన సంకటములను తొలగింప వీలగును. 
శః ఇంజక్ష నులు నూతన పద్ధతితో శాండోజ్‌ కంపెనీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు, 
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284. పె పే కా, 
Petein 

1 సిసి అంపుల్సు మనకు లభించును. కోరింత దగ్గు 
(కుక్క_దగ్గు) పసిపిల్లల యందు వ్యాపించి కొందరిని 
షుమారు మూడు మాసములై నను వేధించి బలహీనత, 
ర్తిహీనత ఆయాసము మొదలగు లక్షణము లెన్నియె 
నను కల్పించి కొందరియందు నిమోసియావంటి వ్యాధులు 
సులభముగా పి వేశించుటకు వీలుక ల్పించుటయు కలదు. 
ఇందుచే ఈ వ్యాధి (ప్రవేశించుటకు పూర్వమే వ్యాధినిరో 
ధక శక్తిని శరీరమునందు నెలకొల్సి ఆరోగ్యమును 
కాపాడ వీలగునట్టును, వ్యాధి అంటుజాడ్యముగా |పబలి 
బాధింపబడుచున్న రోగుల చికిత్సకొరకును పై ఇంజిక్ష ను 
అద్భుతముగా తోడ్చడుచున్నది. రోగపరిస్థితి ననుసరించి 
వ్యాధియొక్క |ప్రారంభమునగాని వ్యాధి నవరోధించుటకు 
గాని 8 ఇ.జక్షనులు 5 రోజులలో తడవకు ! సిసి చొప్పున 
'కండరములం దీయవలసి యుండును, పై ఇంజక్ష నులు 
స్కేరింగ్‌ ఎ. జి. బెర్‌లికా జర్మనీ కంపెనీవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 

285, సె లో టొఫికా, 

Cylotropin I, V,. 

5 సిసి బొషధ దనముతో నింపబడిన అంపుల్సు 
లభించును, మూత పిండములకు సంబంధించిన కోఫ 


ళో 
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బాధ మూత నాళములకు సంబంధించిన నొప్పి, కండర 
ములందు పట్టు, కీళ్ళయందు నొప్పులు యీ మొదలగు 
అవస్థలయందు గాని aca సరిగా వెడలక భాధిం 
చెడు సందర్భములయందు గాని పై మె ఇంజక్షను అద్భుత 
ముగా వనిచేసి బాధలను తగ్గించి మూత్రము జారీయగుటకు 
తోడ్పడును. *“సెైలొటొఫిస్‌ ఫిస్‌” ఇంజక్షనునందు 2 జి. హె 
కామికా, 072 జి. సోడియం శౌలిస్‌ స్‌లేట్సా, 0.2 జి. కాఫీ 
యన్‌ సోడియం శాలిస్‌ లేటా చేర్చి కడు శ క్రినంతముగా 
తయారు చేయబడి యుండుటచే యీ బొషధము (ఈ 
మిశమ) బొషధము మూత్రము జారీచేయుటకు మూత 
మునందలి బాధ నివారణమునకు ఉపళ మనౌషధమ్నుగను 
ఉపయోగపడును, 
రోగియొక్క- పరిస్టితి యవసరము మొదలగు విష 
యములను బాగుగా విచారించి 5 సిసి బొషధ [దవమును 
కడు నిదానముగా ర_క్రనాళమునందు యూయవలసి యుం 
డును. వ్యాధియొక్క.. తీవిత ననుసరించి వారమునకు 
రెండు లేక మూడు పర్యాయములు అనుభవముతో వాడుట 
కలదు. ఈ ఇంజర్ష నులు 'స్కేరింగ్‌ ఎ. జి, బెర్‌లికా జర్మనీ 
కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


286, ఫెరోగసి టాల్‌ 
Ferrocytol I. M. I. V, 
5 సిసి ల అంపులు లభించును. నంజు రోగము 
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వలనను, యితర విధములై. న దీర్ణ రోగాదులయందును 
సంభవించెడు ర క్రహీనత, కాంకెపరుగు, అజీర్ణ విరేచ 
నములు, వాంతులు (చర్చి) మొదలగు కారణములవలన 
శరీర ర_క్రమున కవసరమైన లోహ(ద్రవ్యము క్షీణించుట, 
గర్భవతులయందు సంభవించెడు పాండురోగము, అనేక 
విధములుగా రడక్తవృద్ధికి భంగము కలిగించే పాండు, 
మలేరియా, ఇకా స్తాయింజా, (గ్రహణి, సంగ్రహాణి, జీర్ణ 
కోశము, ఆంత్రమలయందు కలిగెడు క్రిమిసాంక్రమిక 
వ్యాధులు ఈ' మొదలగు అనేక రుగ్మతలకు పిదప సంభ 
వించెడు ర _క్రహీనత మొదలగు దుస్టితులను తొలగించి 
రక్రవృద్దికి కోడ్చడుటకై. అద్భుతముగా తయారు చేయ 
బడియున్నవి. రోగియొక్క పరిస్టితి, ర ర్రహీనత, పాండు 
రోగములయొక తతా సుతు. రోగియొక్క వయస్సు 
ఈ మొదలగు విషయములను విచారించి "పె పె ఇంజక్షను 
ర్‌ సిసిల వరకు లోతుగా కండరములయందు గ గాని, ర క్త 
నాళములయందు గాని వాడవలసి యుండును. మిక్కిలి 
అవసరమైన కేసులయందు మాత్రమే (ర_క్తనాళముల 
“యందు) వాడుట ఉచితము. సామాన్యమైన కేసులయందు 
పు 2 లేక 8 పర్యాయములు వాడుట చాలును, 
యె పె సంజక్ష నులు ఆంగ్లో _ఫెంచి డ్రగ్‌ కంపెని వారిచే 
తయారు చేయబడుచున్న వి. 
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287. రి బో విట్‌, 
Ribovit 1. M. 

2 సిసిల బొషధ (ద్రవమునకు 10 ఏ4. ౮. ల బలము 
గల బొషధ (ద్రవ్యము చేర్చబడియున్న 5 అంపుల్సులు గల 
పెట్టి మనకు లభించును, నోరు పొక్కుట, నోటి పూత, 
నాలుక పెట్టుట, కారము పట్టసీయకుండుట, శరీరమున 
దురద, త్‌ ంఢడ్రయందు మండుట, ఎరుపుబడుట, దురద, 
కళ్ళు మెరమెరలాడుట, నాలుక్నపై తెల్లని పొరలవంటివి 
యేర్పడుట మొదలగు అనేక లక్షణములను తొలగించి 
త్వరలో ఆరోగ్యమును చేకూర్చున్ను 


రోగియొక్క. పరిస్థితిని, అవసరమును గమనించి 
ప్రతిరోజు 10 M. ఆ. ల జొషధ దివమును కండరముల 
యందు ఇంజక్షను చేయవలసియుండును. పిల్లలకు వయ 
స్సునుబట్టి మోతాదును తగ్గించి వాడవలసి యుండును. శః 
ఇంజక్ష నులు ఈస్టు ఇండీయా ఫార్మటికల్‌ వర్కు వారు 
తయారు గావించుచున్నారు. 


288. ఈ స్టో డిజొ. 
Eastodin 1. M. & S. C. 
2 సిసి ల అంపుల్సు, 8 అంపుల్సుగలని, 6 అంపుల్సు 
గలవి, 12 అంపుల్సు గలవి, 100 అంపుల్పుగల "ె"ప్టెలలో 
_ మనకు పిత్యేకముగ్గా లభించును, 
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కొన్ని వ్యాధులు సామాన్యముగనే శరీరమున పా) 
రంభించి త్మీవమైన పరిణామము చెందుట కలదు. ఇట్టీ 
వ్యాధులయందు చికిత్సకంటెను వ్యాధి నిరోధక శ శ్రీని 
శరీరమున నెలకొల్ప బడినప్పుడు వ్యాధి అత 3 
తగ్గించుటకును, రోగికి ఆరోగ్యము కల్పించుటకును యీ 
ఇలబక్షనులు అద్భుతముగా నుపయోగపడును, సామాన్య 
స్థితితో (ప్రారంభించిన ఇఖాస్తాయింజా, నిమోనియా 
లగు యేవ్యాధులకొరకై నను [పారంభమున 2 (౮లు పై 
బొషధ దనము లోతుగా కండరములయందు గాని, దర్‌ 
ముక్రిందగాని ఇంజక్షను చేయవచ్చును. పె పె ఇంజక్షనులు 
ఈస్టిండియా ఫార్మొటికల్‌ వర్కు పంచే. తమరు 
గావింపబడుచున్నవి. 


289. నియా మె కా 
Niamine 1. V.IL.M.&S.C. 

2 ౮౮ ల జొషధ (ద్రవముగల 6 అంపుల్సుల సె్టెలు 
2 ౮౮౪౮ల [ద్రవముగల 100 అంపుల్సులుగల పెట్టెలు 
మనకు లభించుచున్నవి, హృదయముయొక్క దౌర్చల్యత, 
రక్తప్రసరణ కార్యకిమమునకు యేర్పడిన లోటు నీరస 
స్థితి శ్వాసక్రియ సంబంధమైన, అస్వస్థలయందును, శ్వాస 
క్రియకు యేర్పడిన అసాధారణ స్థితులయందును ఇట్టివే 
యితర విధములైన లోసము లనేకములు సవరించి తగిన 
శ రిని కల్చించుటకు అద్భుతముగా 'ఉపయోగసడును, రోగి 
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యొక్క పరిస్థితి వ్యాధియొక్క తీవ్రత మొదలగు అన్ని 
విషయములు చక్కగా విచారించి అవసరమునకు తగినట్లు 
1 మొదలు 2 అంపుల్పువరకు రశ్తనాశము నందుగాని, 
చర్మము [క్రిందగాని కండరములందుగాని వాడి మిగిలిన 
ఛికిత్నాభాగమునకై 4 మొదలు 6 గంటలకొకసారి వాడుచు 
రోగియొక గ్రా ఆరోగ్యాభి వృద్ధిని గమనించవలసి యుం 
డును. పై ఇంజక్షనులు ఈస్టు ఇండియా పార్మాటికల్‌ 
వర్కు వారిచే తయారుగావింపబడుచున్నవి. 


290. న్యు యోఫిలికా 
Neophllin I1.M. & I. V. 
2CCల దివముతో నింపిన 6 అంపుల్బుగల 
పెప్టిలలోను 10 సిసి ల [ద్రవముతో నింపిన 6 అంప్పల్సు 
గల "పెస్టైలలోను సహితము లభించును, 
దగ్గుదమ్ము, ఉదబ్బిసముయొక.. యేస్టితి యందై నను 
అద్భుతముగా ఉపయోగపడును, హృదయ సంబంధమగు 
దుస్టితులయందును, మూత9ము జారీచేయట కొరకును, 
గురిడెయందు పట్టుకొ న్నయట్లు షప నొప్పి 'అంజై నౌ 
పెక్టోరీస్‌”, “ఆర్జిరియో స్కాలరీస్‌” నంటి నరముల దుస్టీకి 
ర “కప యొ త్తిడిచే సంభవించు అపస్మారమువంటి దుస్టీతి 
మొదలగు లక్షణములను అడంచుటకు అద్భుతముగా 
తోడ్చడును, రోగియొక్క పరిస్థితిని అవసరమును గమ 
వించి 2 సిసిఐ జొవధ దవమునరకు లోతుగా కండరముల 
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యందును, త్మీవమైన పరిసితులయందు 10 సిసి ల బొషధ 
ద్రివమువరకు ర_క్రనాళమున కడు నిదానముగా వాడవలనీ 
యుండును. ఈ 5 ఇంజక్ష నులు ఆంగ్లో (ఫంచి (డ్రగ్‌ 
కంపెనీవారు తయారు గావించుచున్నారు. 


291. లి ఏ చెిక్సు. 
Livitex I. M. 

10 సిసి ల బొషధ [దవముగల వయల్పు లభించును. 
ఈ బొషధ దవమునందు జ. త పద్ధతితో విటామికా 
బి 1, బి 2, బి6, విటామిన్‌ సి, ఫోలిక్‌ ఆనుము, క్యాల్లి 
యం, నికోటోనిక్‌ ఆన్లుముచేర్చి అత ్యద్భుతముగా తయారు 
చేయబడినది. ఇట్టి వివిధ జీవరేణువుల సమ్మేళనములతో 
తయారు చేయబడిన ఈ బౌషధము ర _క్తవృద్ధికొరకును, 
ఆకలికొరకును, గర్భిణీ స్త్రీలయొక్కయు, పిల్ల లయొక్క. 
ఎముకలు దృఢముగా నుండుటకొరకును, క 9మపద్దతితో 
పరిణామము నొందుటకును తోడ్పడును. ఈ పె జొషధము 
నందు “లివర్‌ యెక్సొట్రాక్టు స Wis చేర్చబడి లొషధ 
(ద్రవము కొన్నాళ్ళు నిలవయుంచినను శక్తి క్షీణించకుండు 
టకు దీనిలో 0.5% ఫినాల్‌ కూడా మిళగినుము గావింపబడి 
యున్నది. దీనిచే అన్ని విధములైన పాండురోగ లక్షణ 
ములను, రక్రహీనతను, నంజు, తిమురువాతము, పిలిగా 
మొదలగు రోగలక్షణములు సంభవించి బాధించెడు యే 
పరిస్టితులయందై నను అద్భుతముగా సనిజేయును, ' 
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ఈ ఇంజ క్షనుయొక్క- అవసరమును గమనించి 
పెద్దవారికి 2 సిసి ల వరకు స 1 కండరములయందు 
ఇంజక్ష ను చేయవలసియుండును. పై ఇంజక్షనులు గరు 
తాన్‌ యిండస్ట్రిస్‌ వారిచే తయారు గావింపబడుచున్నవి. 

292. హింయూమినా ల్‌, 
Rheuminol I. M. 

ర సిసిల బొషధ [ద్రవముతో నింపబడిన 8 అంపుల్సులు 
గలవి 5 సిసిల బొషధ|[ద్ర్దవముతో నింపబడిన 100 అంప్పల్చు 
లు గలవి 'పెప్టైలలోను సహితము మనకు లభించుచున్నవి, 

కీళ్ళవాత జ్వరము, వాతర కము, కీళ్ళవాతము, 
నరముల దుస్థితి, క్ర ంఢరములవాతము, “నయేటికా' సంధుల 
చుట్టు యేర్చడు భాధ, నొప్పివంటి అవస్థలు, నడుము 
నొప్పి, నరములు గుంజుట మొదలగు అనేక అవస్థలను 
తొలగించి త్వరలో ఆరోగ్యము కల్పించుటకు ఎంతయు 
తోడ్పడును. రోగియొక్క పరిస్థితి, భాధయొక్క- తీవిత 
విచారించి అవసరము ననుసరించీ 5 సిసి ల జొషధ (ద్రవ 
మును లోతుగా పిరుదుల కండరములయందు పితిరోజు 
వాడవచ్చును. ఈ ఇంజక్షనులు ఈస్టు ఇండియా ఫార్మాటి 
కల్‌ వర్కు వారిచే తయారు గావింసబడుచున్నని. 

293. వ్యాలో క్సి లి క్షా. 


Valoxylin 1. M. 
1 సిసి అంప్పలునకు 50 M. ౮. ల శక్తిగల బొషధ 
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దివముతోడను 1 సిసి అంపులునకు 100 M. G. © శ్రి 
గల జొషధ |ద్రవముతోడను నింపబడిన అంపుల్సు మరియు 
ప్రతి సిసి కి 100 మైకోోగాముల (M. ఆ) శక్తిగల 
జొషధ [దవముతో నింపబడిన వయల్సు సహితము మనకు 
లభించును, కేవలము లివర్‌ ఎక్స్‌టా9క్టు చికిత్సచే రక్త 
నృద్ధియు, ఆరోగ్యాభివృద్ధియు లభింసక మొండికి బడి 
యున్న పాండువ్యాధులు “నంజుతో గూడియున్న పాండు 
ఆం|తములకు సంబంధించిన అవస్థలతో గూడుకొన్న 
పాండురోగము పెక్కు వ్యాధులకు పిదప ఎట్టి ఆహో 
రముచేతగాని, జౌషధముచేతగాని అభివృద్ధి “కానరాక 
మొండికిబడి బాధించెడు పెక్కువిధములైన “పాండురోగ 
దుస్థితులను తొలగించి అద్భుతమైన ర_క్తవృద్ధికి తోడ్పడుట 
కొరకు యిందు విటామిన్‌ బి-12 తో కాలేయ రసము 
చేర్చబడియున్నది. రోగ పరిస్టితి రోగియొక్క వయస్సు 
మొదలైన విషయములను విచారించి వారమునకు 1 సిసి 
చొప్పునగాని, నాలుగు రోజులకు 1 సిసి చొప్పునగాని 
లోతుగా కండరముల యందు ఇంజక్షను యాయవలసి 
యుండును. ఈ జొషధమును ఆక్సా లిమిటెడ్‌ లండకా 
మెడికల్‌ డిపార్టు మెంటువారు తయారు చేసియున్నారు. 


294. రోబుడెజా, 
Robuden I. M. 
1 సినీ బొషధ [ద్రవముతో తయారు చేయబడిన 
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అంపుల్సు మనకు లభించును. ఈ అంపుల్సు 2 విధములు, 
1. రోబుడెకా; (ప్రొయు వెంటిర్‌. 2. రోబుడెకా; (పొయు 
డ్యూయోడ్‌. (1) రోబుడెన్‌ వెంటిర్‌ అను అంపృల్సును 
(ప్రయోగించి గుండెయందు, జఠరికలయందు సంభవించిన 
కురుపును నిమ్మశింపజేయుటకును, (2) వ దగు రోబు 
డెజా పొయుడ్యూయోడ్‌ వాడి జీర్ణకోశ సంబంధమైన కురు 
పును నిమ్మళింసజేయుటకును వీలగును. కురుపుయొక్క 
పరిస్థితిని స్థానమును గమనించి _పై విధమగు ఇంజ క్షనుల 
యందు అవసరమైనదానితో దినము 1 ఇంజక్షను? గాని, 
2 దినముల కొక 1 ఇంజక్షనుగాని లోతుగా కం ౦డరముల 
యందు నీయవలసి యుండును. 


మిక్కిలి త్మీవమైన పరిస్థితు లయందు పె మోతా 
దుకు యిబ్బడిగల మోతాదుతో కోన్నాళ్ల re పిదప 
సామాన్యముగా పై పె |పకారమే చికిత్స "పెరిగించుచూ, 
రోగియందు యేడు బాధను, లక్షణములను గు _ర్తించుచు 
12 మొదలు 16 ఇంజక్షనుల వరకు ఒక కోర్సుగా యిచ్చి 
చికిత్స చేయవలసియుండును. -పె ఇంజక్షనుల చికిత్సా 
సమయమున రోబుడెకా బిళ్ళలు "నోటిద్వారా వాడునట్టివి 
కూడ తగిన మోతాదుతో ' ఉపయోగించవలసి యుండును, 
పైన తెల్పబడిన రోబుడెకా ఇంజ కను పోయు వెంటిర్‌, 
ఆంపులు పెన ఎగ్రటి కాగితమును ఫొ9యో డ్యూయెడ్‌ 
ఆంపులుపె ఆకుపచ్చని కౌగితమును గు ర్తుకొరకు అంటింస 
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బిడియుండును, లోక పిభ్యాతిగాంచిన ఈ ఇంజక్ష నులు 
రోభా ఫార్మ లేబొరేటరీస్‌ వారు తయారు గావించు 
చున్నారు. 


205, ధి లె స స్‌ 
యా 
Thelestrin I. M. 


1 సిసీ అంపుల్సు మనకు లభించును. (ప్రతి సిసి కిని 
10000 యూనిట్ల శక్తిగల జొషధ ద్రవమును చేరియుం 
డును, మరియు 10 సిసి లతో నింపబడిన వయల్పు కూడా 
లభించును. స్రీలకు అండాశయములందు సంభవించెడు 
వాపు, దౌర్చల్యము మొదలగు దుస్టితులయందేర్పడి బాధీం 
చెడు ఆర్హవబద్ధము, బుతుదోషమువంటి “పెక్కు. దుర 
నస్థలను తొలగించుటకు ముఖ్యముగా తోడ్పడును, 


...... రోగియొక్క పరిస్థితి అవసరము మొదలగు విషయ 

ములను గమనింళి 1 సిసి వరకు లోతుగా కండరములందు 
ప్రయోగింపవచ్చును. వ్యాధియొక్క క్రొత్త పాత పరిస్థితు 
లను, ఆరోగ్యా భివృద్దిని గమనించుచు వారమునకు ఒకటి 
గాని, అవసరమైనచో రెండుగాని ఇ'ప్లే చికిత్సకు తగినట్లు 
వాడుచు అవసర మైనంతకాలము చికిత్స పొడిగింపదగును. 
సై ఇంజక్షనులు జి. డబ్ల్యు. క్యార్నరిక్‌ అండ్‌ కంపెనీ 
యు, యస్‌, ఎ. వారు తయారు జేయచున్నారు. 
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296. పొ) గెస్‌ టిరో క్షా, 


Progesterone I. M. 

10 CC జాొషధ |ద్రవముతో నింపబడిన వయల్బు 
మనకు లభించును. ఇందు పతి C౦ బౌషధ [ద్రవమునకు 
2 వేడ్‌ ఆ. శక్తిగల బొషధ[ద్రవము చేరియుండును. స్త్రీలకు 
సంభవించెడు బుతుదోషములయందును, అలవాటు పడి 
యున్న గర్భపాతము, గర్భస్రావమువంటి లక్షణములు 
తొలగించి గర్భము నిలచుటకును, బుతుసొవము కమ 
ముగా యగునట్లు చేయుటకును తోడ్పడును. రోగియొక్క . 
పరిస్థితి, అవసరము మొదలగు విషయములను విచారించి 
సామాన్యమైన పరిస్టికులయందు 1 CC జొషధ దివమును 
లోతుగా కండరములందు వాడవలసియుండును. పై బొషధ 
మును జి. డబ్ల్యు. క్యార్నరిక్‌ అండ్‌ కంసెని యు.ఎస్‌.ఏ. 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


297. మెయో స్టీ బికా. 
Miostibin I. M. 
40M. ౮. లు శక్తిగలవి 2 ౮౮ల (ద్రవముతో నింప 
బగిన 6 అంపుల్సుగల పెట్టెలు, 5 CC ల దవముకో 
నింపబఢినవి. 6 ఆంప్పల్సుగల "పెట్టెలు 2 CCo (దవముతో 
నింపబడీనవి 100 అంపుల్బులుగ్‌ల పెట్టెలు; ర 6౮6౮ల 
గ్రనముతో నింపబడినవి 100 అంపుల్పలుగల పెప్టెలు; 
80 CC ov దవముతో నింపబడిన RC నయల్బులును 
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మనకు లభించుచున్నవి. ఇంకను 100 వేడ. ౮.లు శి 
గలవి 1 CC [ద్రవముతో నింపబడినట్టియు, 6 అంపుల్చులు 
గల పె్టలు, 2 సిసిల ద్రవముతో నింపబడినవి 6 ఆం 
పుల్సలుగ్‌ల పెట్టెలు 5 సిసి ల (ద్రవముతో నింపబడి నట్టివి 
6 అంపుబ్బలుగల పెట్టెలు 1 సిసి ద్రనముతో నింపబడి 
నట్టివి 100 అంపుల్సలుగల 'పెళ్చైలు, 2 సిసిల (దవముతో 
నింపదిడినట్టివి 100 అంపుల్బులుగల పెట్టెలు, గ సిసి ల 
ద్రవముతో నింసబడినట్టివి 100 అంప్పల్సులుగల సెప్టెలు, 
80 సిసిల [దవముతో | నింపబడిన RC వయల్సుల పెస్టెలు 
సహితము మనకు లభించుచున్న వి. 

“కాలా అజార్‌” జ్వరము, ఫైలేరియా క్రిమివలన 
సంభవించెడీ దురవస్థల యందు అద్భుతముగా పని 
చేయును. ఫైలేరియా మొదలై న దుస్థితులచే సంభవించిన 
లక్షణముల కొరకు 100 M. ( ౮. ల నే కిగల 2 సిసి అ 
యాంపిలులోని భౌషథధ దివమును మొదటి రోజు కొండర 
ములలోనికి వాడి ఇదే విధముగా శీ సిసి లు రెండవరోజు, 
ర్‌ సిసి లు మూడవరోజు ఈ విధముగా అనగా రోజు 
ర్‌ సిసి ల చొప్పున 19 రోజుల వరకు వాడుచు చికిత్స 
చేయనలసియుండును, 

పీల్లలకొరకు 1 సిసి కి 100 24. ౮. ల బలముగల 
ద్రవముతో ప్రతిదినము ఇంజక్షన్‌ యివ్వవలెను. ఇట్లు 
మొత్తము 25 సిసిల వరకు మాత్రము 25 రోజులు వాడ 
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వలపిన కేనులు నహితము కలవు. కాలా అజార్‌ జ్వర 
ముతో ప్లీహము గట్టిపడి కడుపు భానబారి నరములుశేలి 
వెక్కు- “విధములై. న “ అవన్థలకో నుండు రోగులకొరక్తు 
40 M.G.o శ క్రిగల 2 CC ల [దవమును కండరముల 
యందు మొదటి దినము వాడి అదేవిధముగా 5 066౦ ల్వు 
మొదలు 10 CC ల వరకు వాడుచు మొత్తము 100 CCల 
దివమునకు మించక చికిత్స చేయవలసి యుండును, 


1 0౮68 100 M.G.¥ క్రిగల (ద్రవముతో ఇంజ 
క్షు నొసంగి రక్తపు యొత్తిడి "(రక్త కప్ప పోటు) వంటి 
ఉదృతములేవియు రోగియందుకానరాకున్న యెడల, సల 
దినము 5 (౮౮ ల వరకు వాడుచు మొత్తము 40 సిసి ల 
పరిమాణమునకు మించసీయక అవసరమైనచో తక్కువ 
మోతాదు ఎక్కువ కాలపరిమితితో చికిత్స అనుభవపూర్వ 
కముగా చేయవలసియుండును. ఈ ఇంజక్షనులు ఈస్టు 
ఇండియా ఫార్మటికల్‌ వర్కు వారిచే తయారు చేయ 
బడుచున్నవి. 


298. న్యూయోకెయికా కోర్‌ బిరి, 
Neocaine Corbiere I. S. & 1. V. 
0.12 ఆ. M. ((గాములు కక్తిగలవ్శి 12 అంపు 
ల్ఫులుగలి 'పెప్టెలలోను, 0.15 G.M. (గ్రాములు క్తి 
గలవి 12 అంపుల్చులు గల 'పెస్టైలును .అభించును, 
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బిహ్మాదండి నాళములోనికిచ్చి సంజ్ఞాహరముగా 
నొనర్చుటకును, తుంటియిందు యేర్పడు తీవ్రాతిల్మవ్రమైన 
బాధలను తొలగించుటకై ఆ భాగమును మొద్దుబార జేయు 
టకును, గుండెలో నొప్పి యేర్పడి తీవముగా నొక్కినట్లు 
బాధించెడి “అంజై నా పెక్టారిస్‌” దుస్థితినుండి తప్పిందుట 
కును, కార్చనుమొనాకై “కు ఆవిరి సోకి మూర్చనొంది 
యున్న రోగియందు సంభవించెడు శ్వాసబద్దము మొదలగు 
దుస్థితులను తప్పించుటకును, వికల సంధులందు యేర్చడు 
వాతప్ప నొస్సులు, సంధులవద్ద వాపుచే యేర్చడు నొప్పులు 
మొదలగు వాటి బాధను రోగికి తెలియనీయక్షుండా చేసి 
విశ్రాంతి యొసగుటకును అద్భుతముగా తోడ్పడును. 
వెన్నుపూసయందు యిచ్చి సంజ్ఞాహరముగా నొనర్చుటకు 
0.12 యమ్‌. జి. లు యున్న అంపులులోని (దవమును వెన్ను 
నాళములోనికి మిక్కిలి అనుభవముతోను ఓర్పుతోను, 
స్థాన మెరింగి ష్‌ యుండును, ఇట్టి ఇంజక్ష కా 
సీసికొనవలసిన రోగి 150 పొనుల బరువుకంటెను మించి 
యుండరాదు. బాగుగా కొ9వ్వుతో బలసినట్టియు, స్థూల 
ముగానున్న యట్టి రోగికొరకు 0.15 యమ్‌. జి. ల ఆం 
పులులోని ద్రవమును వాడవలసియుండును, ర_్తనాళము 
లోనికి పైబొషధ ద్రవము ఇంజక్షను యొసగుటకు స 1 కె, బి, 
(కిలోగాము) శరీర తూకమునకో శ యమ్‌. జి. యమ్‌, ల 
పై బొషధ ద్రవమును 0. 1 శక్తిగల “ఐసోనికొటోనిక్‌ 
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సెలైన్‌” ద్రవముతో 20 నిమిషములు అయినను నెమ్మది 
నెమ్మదిగా వాడవలసి యుండును, 

౨1. క. తక్కువ రక్తపు ఒ త్రిడిగల రోగులకును, 
ర క్రహీనతగల రోగులకును “అంజై నా" “కొరొనరీతొంబొ 
సీకా' నరముల నిస్సత్తువ ర క్షప్రసరణ కార్యక్రమము 
నందు ప లోటు, (బ్రహ్మదండి నాళమునందు 
యేర్చడియున్న సే సెప్టిక్‌ స్థితి మొదలగునట్టి దుస్టితులయందు 
ఈ ఇంజక్షను వాడీన (ప్రమాదము సంభవించును. 

ఈ ఇంజక్ష నులు ఆంగ్లో (ఫెంచి డిగ్‌ కంపెనీ 
వారిచే తయారు చేయబడుచున్న వి. 

299. అంబా?మైసిణా ఇంజ క్షణ. 
Ambramycin (I. M.) 

కండరములందు మాత్రము (ప్రయోగింపదగిన ఇం 
జక్షను 110M. ౮. లు శక్తిగల కొషధముతో నింపబడి 
యుండు వయల్‌ (Vial) మనకు లభించును, 

క్రిమిసాం|క్రమిక దోషమువలన సంపా ప్తించునట్టి 
నిమోనియా, (ఇందులో బర్‌నిమోనియా, బాకేలే నిమో 
నియా వంటి పరిస్టితులనుగాని, [క్రిమిసాం[క్రమిక దోషము 
లేకయే సంభవింపగల విషపడిశము, ఊపిరితిత్తులకు సంబం 
ధించిన దుసితివలన సం(ప్రా పి పించు జ్వరాదులు, స9మేహ 
సంబంధమైన దోషములవలన సంపా ప్రి ప్తించునట్టి దుస 
తులు గనొకోకిక్‌ “కమి” స్టైప్టోకోకిక్‌, క్రిమి, నిమో 
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క్రోక్రిక్ఫు [క్రిమి మొదలగు సూక్ష్మజీవులు సాంకమికముగా 
చేరి జ్వరము, చీము, వాపు మొదలగు "పెక్కుదోషములు 
కల్పించి బాధించునట్టి అనేక దుష్టరోగాది లక్షణములను 
తొలగించి రోగి కారోగ్యము చేకూర్చుటకును సెనిసిలిన్‌ 
మొదలగు కి)మివిషదోషహరములగు ఇంజక్షకాలుగాని 
క్యాప్‌ సెల్స్‌గాని పనిచేయని కొన్ని పరిస్థితులయందు సయి 
తము కడు అద్భుతముగా పనిచేసి రోగి కారోగ్యము 
కల్పించుట నిజము, 

రోగ పరిస్థితి, అవసరము మొదలగు అంశములను 
పరిశీలించి మిక్కిలి అనుభవముతో పెద్దవారికి 100 M. 6. 
ల వరకును గల జొషధ ద్రవమును లోతుగా కండరము 
లందు వాడవలసియుండును. తీవమైన పరిస్థితులయందు 
24 గంటల కాలము 3 పై ఇంజక్ష కనులు 2 మొదలు 4 వరకు 
సయితము ప్రయోగింపవలసిన “నుట సయితము గలవు. 
పై ఇంజక్షనులు విఖ్యాతిగాంచిన లిపిటిడ్‌ కంపెనీవారు 
తయారు చేయుచున్నారు. 


800. యా క్రో మైసిన్‌. 
Achromycin (I. M.) 
లోతుగా కండరములందు మాత్రము వాడునట్టి ఖం 
బక్షన్‌ 100 4. CG. లు పొడిరూపమున నింపబడి ఇంజక్ష రన్‌ 
ప్రమోజనమున కుపషయోగషడు వయల్‌ (Vial) మనకు 
లభించును. 
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నిమోనియా, (క్రిమి సాంకమిక మైనట్టిదిగాని, 
సామాన్య మైనట్టిదిగాని); కుత్తుకలో ఊర్థ్వ భా గముస్‌ వాప్ప 
బాధతో సంభవించెడు “ పెరంజిటిస్‌”; ఊపిరితిత్తులందును, 
శ్వాసనాశములయందును వాపు, చీము, (క్రిమి మొదలగు 
దుస్థితులేర్చడి బాధించుట, విషపడిశము టాకాసిల్‌ (గొం 
తులో యేర్చడునట్టివి కోరింతదగ్గు యీ కారణములవలన 
సంభవించడు పులకరము (జ్వరము) చెవియందు చీము 
దుష్టద్రవము వాపు లక్షణము లేర్పడి బాధించుట మూత్ర 
పిండములందు చీము, వాపులక్షణము లేర్చడి బాధించెడు 
దుస్థితులు, స్కార్‌ లెట్‌ జ్వరము, ద్వివిధ [కిమిసా౦[క్రమిక 
దోషములచే బాధించెడు దుష్టజ్వరములు, [కిమిసాం[క్రమిక 
దోషములచే సం(ప్రా ప్తించి బాధించెడు (గ్రహణి సం్యగ్రహణి 
బాధలు [క్రిమివిషదోషాదులనలన శరిరముయొక్క యే 
భాగమందై నను సున్నితమైన పొరలయందు యేర్చడి 
భాదీంచెడు వాపు చీము, అసాధారణస్థికి; ఎముకలయందు 
మజ్జమునం దేర్చడు కురుపుదోషము, శరీర చర్మాంతరగత 
ముగా ఉద్భవించెడు గడ్డలు, వృక్ష్ణకమునకు సంబంధించిన 
పొరలయందు మేర్చడి" బాధించెడు వాపు చీము లక్షణ 
ములు, మూత్ళనాళమునకు మూతా9శయమునందును 
వాపు, చీము మొదలగు లక్షణములతో బాధించెడు వివీధ 
రోగలక్షణములు, శస్త్రచికిత్సలకు పిదప యా భాగముల 
యందు చీము, వాపు లక్షణము లేర్చడీ బాధించెడు అవ 
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స్థలు గనేరియా, కొరుకు మొదలగు అనెకవిధములై న 
దుష్టలక్షణములను, రోగములను నివారించుటటో అధ్భుత 
మెనది. 


పతి 100 M. ౮. జాషధమునకును 2 సిసీ డిస్టీలు 
వాటరు మిశ) మొనర్చి యింజక్షను (పయోగమునకు సిద్ద 
మొనర్చుకొనవలసి యుండును. "ఇట్లు తయారు గావించు 
కొనిన బొషధ[ద్రవము మిక్కిలి చల్లగానుండు గదియందు 
నిలవయుంచి 24 గంటల కాలములో వాడవలయునేగాని 
యింతకుమించిన కాలము నిలువయుంచరాదు. 


రోగియొక్క పరిస్థితిని గమనించి నోటిద్వారా 
జొషధములు |[పయోగించుటకు వీలుగాని పరిస్థితులయందు 
మా|త్రము “యౌ కో మైసికా” ఇంజక్ష నులు వాడుట ఉచి 
తము. రోగతీవిత అవసరము గమనించి “పెద్దవారికి 100 
మొదలు 800 M.C.ల జొషధ దవమును 24 గంటల 
కాలములో శీ విభాగించిన మోతాదులుగా వాడుట వుచితము. 
మొదటి మోతాదు వాడిన పిదప కనీసము 8 మొదలు 12 
గంటల కాలము వ్యవధీలేనిదే రెండన మోతాదు వాడుట 
మంచిదికాదు. అకస్మాత్తుగా సంభవించిన అంటుసంబంధ 
మైన రోగలక్షణములందు “పెన దెల్చియున్న మోతాదుల 
వలన అస్తే గుణము గాన్సింషనస్సుడు మిక్కిలి అనుభన 
ముతో తడవకు 100 ౫4. 6. లు శక్తిగల బొషధ (ద్రవ 
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మును 4 మొదలు 6 గంటలకు ఒక్క-మోతాదు చొప్పున 
మిక్కిలి అనుభవముతో వాడుచు రోగియొక్క ఆరోగ్యాథి 
వృద్ధిని జాగరూకతతో పరిశీలించవలసి యుండును, 

N. B. పైఇంజక్షన్‌ లోతుగా పిరుదుల కండరము 
లందు వాడుట చాలా అనసరము. పొరపాటున యించుక 
చర్మములోనికి యివ్వబడినచో ఇంజక్షనునలన మిక్కిలి 
బాధ సంభవనించుట నిజము ఇటిబాధను తొలగించుటకు 
అచ్చోట “ఐస్‌తో” (మంచుగడ్డతో) కాపడమిచ్చుట వుచీ 
తము, పొకేను బొషధదవము శరీరతత్వమునకు గిట్టని 
వారియందు పె ఇంజక్షను వికొరాది దుస్థితులను కల్పిం ' 
చును. యాక్రోమైసికా ఇంజక్షనులు కండరములందు 
వాడుటకును ర_్తనాళములందు వాడుటకును (ప్రత్యేక (ప్ర 
త్యేక ములుగా “లెశర్‌లి” (Le(Erl౭) కంపెనీవారు కడు 
నిపుణతతో తయారు చేయుచున్నారు, 


801. అడిినాల్‌ కోర్‌ టెక్స్‌ యెక్‌ సటాక్టు ఇంజక్షన్‌ | 


Adrenal Cortex Extract Injection 
(1.71. వడ. ఉన. CQ) 


మిక్కిలి అనుభవముతో రక్రనాళములందుగాని, 
కండరములందుగాని, చర్మము క్రిందగాని వాడుట కుప 
యోగపడునట్టిది, 

10 సిసి బొషధద్రవముతో నింపబడిన వయల్సు 
(1/12) మనకు లభించును. దీనిని “రిఫి9సి రేటర్‌” నందు 
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గాని చల్లని వాతావరణము. కల్సింసబడిన స్థానమునగాని 
భదసరచవలసి యుండును. 

అ,డినాల్‌ గంధిస్రావ లోపమేర్పడు చుండెడు 
కొందరియందు శరీరకండరములకు మిక్కిలి సీరసస్థితి 
యేర్చడి బాధించుట, కండరముల పటుత్వమునందు అస 
ధారణస్థీతి కలిగియుండుట “ఆస్థమా” (దగ్గుదమ్ము, 
ఉబ్బసము) వంటి లక్షణములు సహజమై యుండుపేగాక 
దీనికి తోడుగా కొందరియందు “ఆడిసన్‌ డిసీస్‌" (సూపా 
రీనాల్‌ (గంధియొక్క కయము) మొదలగు పెక్కు లక్ష 
ణము లేర్చడుట కలదు, ఇట్టి దోషముల నన్నింటిని తోల 
గించుటకు పైషంజక్ష జొ అద్భుతముగా తోడ డును, ముఖ్య 
ముగా “ఆడిసన్‌ డిసీస్‌ స్‌ో దుస్థితియందు (గంధిస్తావ 
లోపముయొక్క పరిస్థితికి తగినట్లు మోతాదులు నిర్ణయించి 
వాడుట మెంకయు అవసరము, 

రోగియొక్క పరిస్టితి అవసరము మొదలగువిషయ 
ములు చక్కగా గుర్తెరిగి పెద్దవారికి (ప్రతిరోజు 1 మొదలు 
10 సిసి ల వరకు ర_క్తనాళ మునందుగాని కండర ములందు 
గాని వాడవలసియుండును. కెరద౦వ్య ములు లవణము 
ఆహారము మొదలగు విషయములు ఆడిసన్సు వ్యాధికి త్రగి 
నట్లు గమనించుచు కక అనుభవముతో చికిత్స పొడి 
గింపవలసి యుండును, సె ఇంజక్షకాలు జగత్‌ విఖ్యాతి 
గాంచిన అపస్‌జాకా కం పెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 
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802. ఎస్‌కార్‌బిక్‌ ఆసిడ్‌ స్టైరీల్‌ సొల్యూషన్‌ ఇంజ క్షన్‌, 
Ascorbic Acid Sterile Sollution (I. M. & I. V,) 


కండరముళందును ఆవసరము ననుసరించి రక 
నాళ మునందును వాడుటకు పయోగపడునట్టిది, 


100 ఏ4. 6. ల శక్తితో 2 CC అంపుల్స్‌ను, [100 
MM. ౮. ల శక్తితో 5 సిసి అంపుల్స్‌ను మనకు లభించును, 


శరీరముయొక్క సున్నితమైన పొరలయందును, 
ర _క్తనాళములయందును యెర్చడెడు దుస్థితి, ర _క(,సావము? 
చిగుళ్ళనుండి రక్తము [సవించుట, టయిఫాయిడు మొద 
అగు జ్వరాదులయందు అంతిములకు సంబంధించిన 
సున్నితమైన పొరలయం దేర్చడి యుండునట్టి దుస్థితి, 
ర_క్ర(స్రావాది లక్షణములు ఇట్‌ లక్షణములు “కయరోగ 
మునందు సంభవించినప్పుడు తోలగించుటకును స్వర్ణము, 
సీసము మొదలగు లోహసంబంధమైన జొషధములను 
సేవించియున్నట్టి కొందరు రోగులయం దేర్చడెడు బౌషధ 
. గుణదోషముల కొలగించుటకును, శరీరము అస్వస్థత జెంది 
యున్నట్టి అనేక పరిస్టితులయందు ర క్రాణువులకును, జీవా 
ణువృలకును సంభవించెడు శిథిలావసలనుండి కాపాడీ 
శారీరక శక్తులకు క్షేమము కోలిగించుటకును, విషపడిశము 
నిమోనియా, కురుపులు, వాంతి, భ్రాంతి మొదలగు రోగ 
లక్షణములందు రోగియొక్క_ ఆరోగ్యమును కాపాడి విటా 
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మిను సీ. ద్రవ్యము లోపించకుండ కాపాడుటకు పై ఉరీ" 
కను అద్భుతముగా వుపయోగపడును. 

రోగపరిస్థితి, అవసరము మొదలగు విషయముల 
విచారించి పై అంపుల్ప్‌నుండి తగిన శక్తిగల (అవసర 
మైన ఏడ. ౮.లుళ క్రిగల) అంపుల్సును దీసికొని అందుండి 
అవసరమైన ద9వమును గ హించి కండరములందుగాని 
ర  క్రనాళములయందుగాని అనుభవముతో వాడుచు చికిత్స 
జేయవలసీయుండును, పై ఇంజక్షనులు సయితము అప్‌ 
వాతా కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


803. 'సెట్టిక్వికా ఇంజ కళా, 
ట్‌ య 
Shetty Quin (I. M.) 
లోతుగా కండరములందు మాత?ము (పయోగింస 
దగిన ఇంజక్ష నుం 
2 CC బొషధ దవ్యముతో నింపబడిన అంపుల్పు 
నునకు లభించును. “పై బౌషధ |ద్రవమునందు క్వినై నుతో 
తగినరీతిచే కొద్ది పరిమాణముకో పాషాణము (Arsenic) 
మిశ్రమ మొనర్చి కడు యు క్రియ క్రముగా తయారు చేయ 
బడుచున్నది, 
'మొండికి బడీ నట్టి మలేరియాజ్వరము (చలిజ్వరము) 
మొదలగువాటిని అద్భుతముగా తొలగించుటకు వృపయోగ 
పడుచున్నది, 
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N. B. రక్తహీనత మిక్కిలి బలహీనత గలవారికి 
చిన్నపిల్లలకు యీ ఇంజక్షజా అనుభనము లేనిదే వాడరాదు. 
పెద్దవారికొరకు రోగ ;రీసితి, అవసరము గమనించి 
1 మొదలు 2 0౮6౦ల వరకు లోతుగా కండరములందు 
వాడవలసి యుండును. 

పె ఇంజక్ష నులు సెట్టి ఫార్మా్యటికల్స్‌వారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 

804. కొ లో క్యాల్‌ డైన్‌, 
Collocaldin (1. M. & స. 0.) 
కండరములందును, చర్మముకిందను మాత్రము 
పయోగించు ఇంజక్ష కొ. 

10 ౮6 లు జాషధ(ద్రవముతో నింపబడిన అంపుల్స్‌ 
మనకు లభించును. (పతి ఆఅంపుల్చునందును మిక్కిలి శ క్తి 
వంతమైన క్యాల్షియమ్‌ 1.5 ఏ4. ౮. లును విటామిళా డి. 
10,000 అంతర్జాతీయ యూనిట్ల శ _క్తితోడను చేర్చి [పశ స్త 
ముగా తయారు చేయబడుచున్నది. 

పె జీవపోషక (ద్రవ్యములు బాగుగా లోపించి 
మిక్కిలి దుర్చలలక్షణములతో కృశించు గర్భవతులకును, 
ప్రసవించియున్న స్ర్రీయొక్క-_ శీశువునందును, పాలిచ్చు 
తల్లియందును దుర్చలలక్షణములు ముఖ్యముగా ఎముక లకు 
సంబంధించిన దుర్చలము, అనాధారణస్థితి, విడ్డయందు 
“రిక్కెట్స్‌ో చర్మవికార లక్షణములు, “అర్ధికోరియ” 
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పిల్లల యందుగాని పెద్దలయందుగాని సంభవించి బాధించెడు 
గజ్జికురుప్పలు, వీడ, వృద్ద కముసంధాగాన్‌ వాతావరణ 
దోషము మార్పునంటి పరీస్టితులందు పీడించెడు దగ్గు 
దమ్ము, ఉబ్బసము, ఆస్టియొ మెలిషియ ప్రారంభస్టితియం 
దుండెడు కయరోగ అతులు అకస్మాత్తుగా సంభ 
వించినట్టి దగ్గుపడిళ ము రొంపవంటి లక్షణము లేగాక “ఇకా 
ప్లూయకా జాగ్‌ వంటి దుష్ట పరిసితులను సయితము తోల 
గించి రోగికారోగ్యము ప్రసాదించుటకు అద్భుతముగా 
తోడ్పడగలదనుట యదార్థము,. 

రోగపరిస్థితి అవసరము మొదలగు విషయము 
లను చక్కగా పరిశీలించి పెద్దవారికి 1 మొదలు 2 CC © 
వరకు కండరములందుగాని చర్మము [క్రిందగాని రోజువిడచి 
రోజుగాని యెక్కువకాలము వ్యవధితోగాని వాడవలసి 
యుండును, పిల్లలకి కొరకు సయితము వారి వయస్సు ననున 
రించి తగిన "మోతాదు నిర్ణయించి వాడవలసియుండును, 
పై ఇంజక్షకాలు సెట్టీస్‌ 5 ఫార్మ్యాటికల్‌ లీమిపెడ్‌ కంపెనీ 
వారు తయరు చేయుచున్నారు. 

805. కార్‌ బకోల్‌, 
Carbachol (I. M. 5. 1.) 

కండరములందుగాని చర్మము[క్రిందగాని వాడుటకు 
మాత్రము పుసయోగపడును. 

1 సిసి బౌషధ(దవముతో నింపబడిన ఆఅంప్పల్స్‌ 
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మనకు లభించును, ర_క్షపుపోటువలన సంభవించెడు గుండె 
దడ, గుండెయొక్క. నడకయందు గలిగెడి త్వరితగతి, 
పొగాకు మొదలై నవాటిని సేవించుట (పొగతాగుట) 
వలన గుండెయొక. నడక యం దేర్పడునట్టి దుడుకుస్టితి 
తొలగించుటకును, రక్రనాశములయం దేర్చడెడు సంకోచ 
దుస్థితిలక్షణ ములను "కొలగించుటకును శస్త్రచికిత్సలకు 
పిదప ర క్రనాశములయందు రక్తస్రావము సక్రమముగా 
యేర్చడుటకును, యంతిములయందేర్చడిన అవరోధము 
బాధ, మూ[త్రావరోధమువంటి సెక్కు దుస్థితులను తోల 
గించి రోగికి ఆరోగ్యము. ప్రసాదించుటకు తోడ్పడును. 


శస్ర్రచికిత్సాదుల యనంతరము అవసరమునుఇట్టి 
వాడవలసి వచ్చినప్పుడు 1 సిసి బొషధము (అనగా 1 సిసికి 
0.25 M.G.M.# క్రిగలది) చర్మము |క్రిందగాని, కండర 
ములందుగాని వాడవలసియుండును. తీవమైన పరిస్థితుల 
యందు అవసరము ననుసరించి _పైవిధముగా 24 గంట 
లలో $8 సార్లు యివ్వవచ్చును. హృదో9గములయందు 
(అనగా గుండెయొక్క తీవగతియందు) ఒక్కూదినములో 
0.75 M.G. M. ప యెక్కువ వాడుటకు అనుభవ 
మెంతైన యవసరము. పె మోతాదును విభాగించి ప్రతి 
సారి0 0.25 M.G.M. క కిక మించిన ఇంజక్షజా యాయ 
రాదు. సై ఇంజక్షన్‌లు "బీరూస్‌ వెల్‌కం కల పిసీవారు 
తయారు "చేయుచున్నారు. 
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806. పోల్‌విట్‌ సొల్యూషకా. 

Folvite Solution (1. M. I. V. & S. C.) 

కండరములందుగాని, ర_క్తనాథముల యందుగాని, 
చర్మము |క్రిందగాని (పయోగింపబడు ఇంజక్ష కా (ద్రవము. 

10 CC లు జొషధ[దవముతో నింపియుండు వయల్‌ 
(Vial) మనకు లభించును. ఇందు పోతి ఒక్క CC 
యందు 15M. ౮. లు శక్తిగల పరిశుద్ధమైన “ఫోలికాన్లు' 
(ద్రవ్యము చేర్చబడియుండును. 

రోగియొక్క. ర _క్షపరీకయందు ర కాణువుల లోప 
మెర్పడియుండు దుస్థితిని తొలగించుటకును, దీర్హకాలము 
బాధింఛచియుండునట్టి “అతిసారము (స్ఫూ) వ్యాధి లక్షణ 
ములు నివారించుటకొరకును, గర్భవతులయందు యేర్చడి 
బాధించెడు పాండు, రక్తహీనత, అనేక విధములైన 
అస్వస్థతకు పిదపగాని పూర్వముగాని శారీరక శ కృులతో 
పాటుర కహినత యేర్చడి కృశించు బలహీనులకోరకును 
పెక్కు.విధములై న రోగాదులకు పిదప పాండులక్షణము 
లతో యనేకులయందు ర_క్రహీనత యేర్చడీ బాధించునట్టి 
“మెకొ'సె టికు యెనిమియో (Macrocytic Anemia) 
దుస్టితిసి తొలగించి రకాభివృద్ధీ గావించి ఆరోగ్యమును 
ప్రసాదించుటకు అద్భుతముగా తోడ్పడును. 

రోగియొక్క. పరిస్థితి, అవసరము మొదలగు సంద 
ర్భములు విచారించి పెద్దవారికి రోజుగాని, రోజువిడచిరోజు 
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గాని కండరములందో ర _ర్రనాళ ములందో వాడుట 
మంచిది, పిల్లలకు వారి వయస్సు ననుసరించి మోతొదు నిర్ణ 
యించి కేవలము కండరములందు మాతి 9ము వాడుట 
క్షేనుకరము. 
పై ఇంజక్షను చికిత్సాసమయమున రోగియందు 
తగిన రక క్రాభివృద్ధి యేర్పడినట్లు ర_క్తపరీక్షవలన నిర్ణయిం 
చిన వెంటనే సై మోతాదు నిలిపి కనీసము 5 M.G.oy 
శక్తికి తగ్గని కాషధ దినమును రోజువిడచి రోజుగాని 
వొాడవలసియుండును, 


N.B. పైవిధమగు ఇంజక్షన్‌ చికిత్సాసమయము 
రోగియొక్క. అభివృద్ధిని అన్ని ఏీధముల వెద్యుడు పరీ 
&ంచుచు యవసరమునుబట్టి చికిత్స స ప 
గాని అనవసరముగా చికిత్స పొడిగింపరాదు. పై ఇంజ 
క్షజాలు లెడర్‌ లి కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


807. ఫాల్‌బినైకా ఇంజక్షకా. 
Folbesyn Parenteral (1. M. I. V.) 
కండరములందును పరిస్థితిని గమనించి అనుభవ 
ముతో ర _కనాళములందును సయితము పీయోగించుటకు 
తగినది. 


పె ఇంజక్షన్‌ ద్రవ్యము పొడిరూపమున ఒక 
మోతాదుతో నింపబడిన రబ్బరు మూతగల “వయల్‌” 
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(V2) ఒకటి దీనిని కరగించుటకు అవసరమైన ద్రవము" 
(Diluent) 2 CC గల అంపులు ఒకటి సప్లయి చేయబడు 
చుండును, 


తీవితరమైన రోగపరిస్టితులయందును. మిక్కిలి 
అవసరమెన శస్త్రచికిత్సలకు పూర్వముగాని, పిదపగాని 
రోగియొక్క శక్తి మిక్కిలి సీరసించియయున్న ప్పుడును 
రోగియొక్క శరీరపోషణమునకు ముఖ్యావసర మైయున్న 
విటామినులు మిక్కలి లోపించి రోగియొక్క- పరిస్థితి తారు 
మారుగా నున్నప్పుడు రోగికి అవసరమైన శారీరక శక్తిని 
కల్పించుటకును, శరీరపోషక దంవ్యములచే శారీరక స్థితికి 
వు త్తేజము కల్పించి ఆరో గ్యాభివృద్ధి గావించుటకును అద్భు 
తముగా తోడ్పడును. 


రోగి పరిస్టితి, ఆవసరము మొదలై న విషయము 
లను పరిశీలించి పెద్దవారికి పొడిరూపమున నుండు వయల్‌ 
లోని బొగధ (ద్రవ్యమును కరగించుటకు (ప్రత్యేక ముగా 
సప్లయి చేయబడిన అంప్పలులోని దినముతో కరగించి 
వెంటనే లోతుగా కండరములందుగాని, మిక్కిలి అనుభవ 
ముతో ర_క్తనాళములయందుగాని ప్రయోగించవలసి యుం 
డును, 


N.B. పెవిధముగా పొడిని దివముతో వయలు 
నందు మిశమ మొనర్చి కరగించిన వెంటనే కాలయాపన 
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ముగావింపక యా[దవమును 1 గంటలోప్పగనే వాడవలసి 
యుండును. ఇంతకు యెక్కువకాలము నిలువయుంచినది 
ఇంజక్షన్‌ (పయోగమున వాడరాదు. ,వెషంజక్ష కాలు కొం 
దరి తత్వములకు గిట్టనప్పుడు చర్మవికారములు, దద్దులు 
మొదలైన అలర్జీ లక్షణములు యేర్పడవచ్చునుగాన యట్టి 
పరిస్థితిని గమనించి వైద్యుడు అలర్జిస్టితికి యీ (గంథమునే 
తెల్పియున్న యే ఇంజ క్షనుగాని యితర బొషధములుగాని 
వాడవలసియుండును, స్టాల్‌ విసైకా ఇంజక్షకా “లెడర్‌ లి” 
కంపెనీవారు కడుయు క్రీగా త్రయారు చేయుచున్నారు. 


808. లివోజికా ఇంజక్ష కా. 
Livogen For Injection (I. M.) 

కండరములందు వాడుట కుపషయోగపడు ఇంజక్ష కొ 
10 ML (అనగా 10 CC ల) జొషధ దవముతో నింపబడిన 
వయల్స్‌ లభించును, (క్రొత్తగా నేడు ఇంజక్షకా రూపమున 
తయారు చేయబడుచున్న సె "పె బొషధమునందు విటామిక్ల్షా 
వి1బి£వి8 బి 12, పిపి లివర్‌ యెక్స్‌ట్రాక్టు లివర్‌ 
వ్యాధులందు అద్భుతముగా పనిచేయగల కొలికా - కోరెడ్‌ 
మరియు శరీర పోషణమున కవసరమైనట్టి నితర "దవ 
ములు చేర్చి మిక్కిలి ర క్రివంతముగా తయారు చేయబిడి 
యున్నది. " 

నరముల నిస్పత్తువ, ర క్షహీనత, పొండు, కామిల, 
స్వేతకామిల, ఆహార లోపమువలన సంభవించెడు అతి 
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సారము స్పూ), యీకారణమున సంభవించెడు దౌర్న 
ల్యము రక్తహీనత" మొదలగు లక్షణములు తొలగించి శరీ 
రాంగములకు శక్తిని ఉ త్రెజమును (ప్రసాదించుటకును 
టయిఫాయిడ్‌ జ్యరమునందుగాని, జ్వరమునకు పిదపగాని 
రోగియం దేర్పడియుండెడు ఆతినిరసస్థితిని తొలగించి, 
శరీర కృశత్యము, రక్తహీనత యేర్పడనీయక రక్షించుట 
కును కడుపు జీర్ణాశయము మొదలగు భాగములం దేర్చ్న 
డిన కురుపు, బల్ల మొదలగు రోగాదులకొరకు గావింప 
బడిన శస్త్రచికిత్సలకు అనంతరమున రోగియం దేర్చడి 
యుండెడి అజీర్ణము రక్తహీనత మొదలగు దుష్టలక్షణములు 
కొలగించుటకును, నానావిధ రోగలక్షణములిచే కృశించి 
ర ర్రహీనత, లే _క్రీహీనత, మందాగ్ని, నంజు, అతిసారము 
వంటి పెక్కులక్షణము లేర్పడియున్నప్పుడు వాటిని తొల 
గించి రోగికారోగ్యభాగ్యము (ప్రసాదించుటకు ఆద్భుత 
ముగా ఉపయోగపడును. 


రోగపరిస్థికి అవసరము గమనించి “పెద్దవారికి 100 
వరకు కండరములందు వారమునకు రెండు లేక మూడు 
పర్యాయములు వాడవలసియుండును, పిల్లలకొరకు వారి 
వయస్సు అవసరము విచారించి తగిన మోతాదు నిర్ణయించి 
వాడవలసియుండును. పె ఇంజక్ష కాలు వీ. డీ, హెచ్‌. 
కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు, 
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809. 'మెర్‌ కార్‌ డాకా ఇంజ క్షకా, 
Mercardan (I. M. S. ర్స్‌ 

కండరములందుగాని అవసరమును గమనించి 
చర్మము కిఏందగాని వాడునట్టిది. 

| సీసి మరియు 2 సిసి ల బొషధదనముకో నింపి 
సట్టి ఆఅంపుత్స్‌ మనకు లభించును. ముఖ్యముగా ఇనీ 
మూతాగిల కొషధముగా (Diuretic) ఉపయోగించినప్పుడు 
ఆద; సతముగా పనిచేయును. అనేక పరిస్థితు యంద! నీరు 
కోఫ మొదలగు అత్షీణములచే హృదయమువద్ద యెర్చడి 
నటి ట్టి అసాధారణ స్థితి ఆయాసమువంటి అతణములను తొల 
గించి మూతిమును జారీచీయుటకును "స్వేదము ! :'రభ్యం 
తరముగా వెడలుటకును తోడ్పడుచు రోగికి ఆరోగ్యాఖి 
వృద్ధి గావించుట కుపయోగపడుచుండును. “మెర్‌ గ్లోరెన్‌ ~ 
వీళ్ళుల చికిత్స ; ఇదికూడా మూతా9ల బాషధమె) నిలిపి 
నప్పుడుగాని దానికి బదులుగా అవసర ముస బట్టి వాడుటచే 
అద్భుతముగా సహాయపడును. 

రోగి పరిస్టితి, అవసరము మొదలగు విషయములు 
చక్కగా పరిశీలించి పెద్దవారికి 1 సిసి మొదలు 2 సిసి ల 
వరకు కండరములందుగాన్తి కొన్ని రం 
చర్మముక్రిందగాని వాడవలసియుండును. పె ఇంజక్షన్‌ లు 
ప్రఖ్యాతిగాంచిన పార్కుడేవిడు కండె te తయారు 
చేయుచున్నారు. 
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810. మెథి డ్రి కా, 
Methedrin (I. M. & I. V.) 
కండరములందు అవసరమునుబట్టి ర_క్రనాళము 
నందును సయితము వాడవలసియుండును. 

5 బొషధ(ద్రవముతో నింపబడిన ఆంపుల్స్‌ మనకు 
లభించును. ప్రతిఒక్క అంపులున.దు 80 ఎడ. ౮. M. ల 
శక్తిగల జొషధ ముండును. నిదిమత్తువంటి దుస్థితితో 
రోగి పడియుండుట తొలగించుటకుగాన, నిదికొరకును 
మత్తుకొరకును వాడబడిన మాదక (నిద్రాకారి) గైాషధములు 
వాడుటవలనగాని సారాయి, (బ్రాండి మొదలగు నిషావస్తుషు 
లధికముగా సేవించియుండుటచే సంభవించియుండు మబ్బు, 
మగతవంటి లక్షణములను తోలగించుటకును సయితము 

పై ఇంజక్షను అద్భుతముగా తోడ్పడును. మరికొన్ని సమ ' 
యములందు రక్తప్రసరణ కార్యకరముమున యెర్చడి 
యున్న నీరసలక్షణములను తొలగించి వు _త్తేజము కలిగిం 
చుటకు సయితము వుసయోగింపవచ్చును, 
నిదాకర బౌషధములు వాడియుండుటవలన సంభ 
వించియున్నట్టి దోషమును మత్తును తొలగించుటకొరకు 
రోగియొక్క-స్టీతిని గమనించి అవసర మునుబట్టి పెద్దవారికి 15 
మొదలు 20 M. 6. M. ల శక్తి గలిగిన బౌషధ(ద్రవమును 
తీసికొని లోతుగా కండరములందు వాడవలసి యుండును, 
అవసరమైనయెడల ఇంతటి మోతాదు ఆనుభనముతో 
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వాడుచు రోగికి ఆరోగ్యము కల్పించవచ్చును. శ ప్రచికిత్సల 
యందు అవసరమును గమనించి 15 ఏ4. ౮. వశ ల క్ర 
గలిగిన బొషధద్రవనము మొదలు 40 ౨4. 6. 24. ల ¥ 3 
గల బొషధ|దవమువరకు లోతుగా కండరములందుగాని 
మిక్కిలి ఆనుభివముతో రక్రనాళములందుగాని రక్తప్ప 
యొ త్తిడి నిగమనించి వాడుటయును కలదు. ఎపెషంజక్షనులు 
బరూస్‌ వెల్‌కం కంపెనీవారు తయారు జేయుచున్నారు. 


811. మెర్‌ సొ లల 
Mersalyl (I. V. & 1. M.) 

రి క్షనాళములందుగాని, లోతుగా కండరములందు 
గాని వాడనలసియుండును. 

ఏ సిసి ల జాషధదివముతో నింపబడిన అంపుల్స్‌ 
"మనకు లభించును. ళోఫ, గుండెనంజు, కారమునకు సం 
బంధించిన నంజు, మూత్రపిండములకు సంబంధించిన 
నంజు, జలోదరము మొదలగు రోగలక్షణములందు దీనిని 
మూ[శ్రాల జొషధముగా (అనగా మూత్రమును అధిక సరి 
మాణముతో జారీచేసి నంజు శోఫ లక్షణములను తోలగిం 
చుటకు)ు అద్భుతముగా ఉపయోగపడును, 

రోగపరిస్టితి అవసరము మొదలగు విషయములను 
పరిశీలించి పెద్దవారికి 0.5 సిసి (అనగా 34 సిసి మొదలు 
2 సిసి ల వరకు కండరములందుగాని, ర _ర్రనాళ మునందు 
గాని ప్రయోగించవలసియుండును, 
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పిల్లలకొరకు వయస్సును గమనించి అవసరమును 
బట్టి తగిన మోతాదులు నిర్ణయించి వాడవలసియుండును, 
పె  ఇంజక్షకాలు బరూస్‌ పేల్‌కం కంపెనీవారు తయారు 
చేయచుస్నారు. 


812. డిస్‌ టావిట్‌. 
Distavit (I. M.) 


కండరములందు మాత9ము వాడవలసియుండును, 


1 CC అంప్పల్‌ మనకు లభించును. 1 6౧౮6కి 100, 
మరియు 1000 మైకో[గ్రాముల శ క్రిని కల్పించి తయారు 
'చేయబడినట్టివికూడా లభించును. 


వివిధ విధములై న రోగములకు పిదప రోగియం 
దేర్చడి బాధించెడు ర _క్రహీనత, పాండు యిట్టి కారణ 
మున సంపా ప్తించు అతిసారము, శిరోవేదనము, శ్వేత 
కామిలవంటి పెక్కు. దుష్టలక్షణములు తొలగించుటకు 
అనసరమైన ర_క్తమును వృద్దిపరచి తగిన శక్తిని ఉత్సా 
హమును ప్రసాదించుటకు అద్భుతముగా తోడ్పడును. 


తీవ్రాతిత్మీవ్రమైన పరిస్థితులయందు పెద్దవారికి అవ 
సరమును గమనించి వారమున 100 మొదలు 1000 మైక్రో 
(గ్రాముల శక్తిగల ఒక ఆంపులును వాడవలసిన కేసులు 
సయితము యెొన్నేని కలవు. అనుభవముతో చికిత్స పొడీ 
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గింపసవలసియుండును. ఈ ఇంజక్ష న్‌లు ఐ. సి.ఐ, కంపెనీ 
వారు సప్టయి చేయుచున్నారు. 


318. నియోగ్లయికోకాల్‌. 
Neo-Glucacal (1. వేడ. & 1. V.) 


లోతుగా పిరుదుల కండరంబులందుగాని, ర ర్త 
నాళమునందుగాని వాడుటకు పనికివచ్చును. 


10 CC © బొషధ|దవముతో నింపబడిన అంపుల్స్‌ 
మనకు లభించును. క్షయరోగముయొక్క_ పోరంభస్థితి 
యం దేర్పడెడు "పెక్కు లక్షణములను, దుర్చల సతిని 
. తొలగించుటకును, అంతములకు సంబంధించిన క్షయ 
రోగలక్షణములు కీణగతి, మొండికిపడి మానకయున్న 
కుళ్చేపులు, (వ్రణములు మాన్చుటకును అస్టిభంగమునకు 
పిదప చాలాకాలమువరకు అతుకు బడకయుండ్రు యెముకల 
యొక్క. దుస్థితిని తొలగించి అతుకు త్వరలో యేర్చరచుట 
కును, వుపుసములకు సంబంధించిన దౌర్చల్యలక్షణము 
వలన రోగియం డేర్పడుచుండెడు నిస్తాణ తొలగించి 
శ్వాసయొక్క [క్రియాళ క్తి నధికపరచుటకును అద్భుతముగా 
తోడ్పడును. 


రోగియొక్క. పరిస్టితి, అవసరము మొదలగు అన్ని 
విషయములు చక్క-గా విచారించి అవసరమునుబట్టి పితి 
రోజు ఓక అంపులు (10 C౦) వరకు అనువైన మార్గ 
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మున వాడవలసియుండును, పిల్లలకు వారి వయస్సు అవస 
రము hes తగిన మోతాదు నిర్ణయించి వాడవలసి 
యుండును... పై ఇంజక్ష కాలు కెమోపౌర్మా కంపెనీ లిమి 
జెడ్‌వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


914. ఫి పెం లోకాః 
Physeptone (I. M.) : 

కండరములందు వువయోగించు ఇంజక్ష జొ 

1 సిసి అంప్పల్స్‌ లభించును. పతి సిసి దివము 
నకు 10M.G.M. శక్తిగల బొషధదవ్యము చేర్చబడి 
యుండును, శ రీరమునంబేర్చ డెడు పలువిధములగు నొప్పు 
లను తాత్కాలికముగా వుపళ మింపజేయుటకు అధ్బుత 
ముగా తోడ్పడును. కీళ్ళనొప్పులు, మూత్రనాళములకు సం 
బంధించిన రాయి మొదలగు అవస్టలచే సంభవించెడు 
బాధలు, కౌకాసర్‌ సంబంధముగా యేర్చడి దాధించెడు 
“కార్‌ సినిమోో బాధలు, ఎముకల సంధులందు యేర్చడు 
నొప్పులు (ఆస్టియొ మెలిటికా) మొదలగు పెక్కు పరిస్థి 
కులయం ' దేర్చడు నొప్పులను ఉవళమింప బేయటకో 
తోడ్పడును. 

N.B. ఈ ఇంజక్ష న్‌లు, (ప్రసూతివేదనచే తపించు 
వారికి వాడుట ప్రమాదకరము, మరియు దెబ్బలు, గాయ 
ములు తగిలినవారికి సయితము వాడరాదు, 
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పె ఇంజక్ష నను అవసరమును గమనించి తాతా 
లిక బాధాహార బొషధముగా 5 మొదలు 10MG.M. ల 
of కిగల కొషధమనరకు కండరములందు వాడవలసియుం 
డును, అవసర మునుబట్టి ల గంటలకు పిదప మళియొక్ష 
మోతాదు వాడవచ్చును. పె ఇంజ క్షకాలు బరూస్‌ వెల్‌కం 
కంపెనీవారు తయారు చేయుచున్నారు. 


816. పెఠిడెకా హై(డోక్షోరెడ్‌,. 
Pethidine Hydrochloride (I. M.) 


లోతుగా కండరములందుగాని, అవసరమునుబట్టి 
ర _క్షనాళములందు గాని వాడుట కలదు. 


1 సిసి మరియు 2 సిసి సరిమాణముతో నింపబడిన 
అంప్పల్స్‌ మనకు లభించును, (ప్రతి 1 సిసి 50 M.G.M. ల 
శక్తిగల బొషధ[ద్రవ్య మందు చేర్చబడి యుండును. 


శస్త్రచికిత్సలకు పిదప సంభవించెడు బాధ, నొప్పి 
మొదలగు లక్షణముల నుపళమింపజేసి బాధాహరముగ 
నుండుటకును, ఇ'ప్లే పిత్తకోళ సంబంధమైన శూల, మూత్ర 
సిండములకు సంబంధించిన శూల, భాధ, నొప్పి, ముట్టు 
శూల్క కీళ్ళ మొదలై నవాటియం దేర్పడు నొప్పి, బాధ, 
పెద్దపేగుకు సంబంధించిన బాధ, నొప్పి,. (ప్రసూతిసమయ 
మునకు యించుక పూర్వము యెర్చడు నొప్పి, బాధ మొద 
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లై నవాటిని రోగికి 'తెలియకుండునట్లు సంజ్ఞాహర కౌపథ 
ముగా వాడుట కలదు. 


సాధారణమైన అనేక పరిస్టితులయందు సంభవిం 
చెడు వివిధ బాధలు తెలియకుండు నట్లనర్చుటకు 100 
M.G.M.o¥ _క్రిగల బౌషధ దవమును కండరములందు 
(పయోగింపవలసి "యుండును, అవసర మును బట్టి రీ గంటల 
పిదప మరల ఒక ఇంజక్షన్‌ పెవిధముననే వాడుట 
కలదు, [పసూతికి పూర్వము అవసరమునుబట్టి మిక్కిలి 
అనుభవముతో ఒకగంట పూర్వము 1 ఇంజక్ష క్షన్‌ వాడుట 
కలదు. అనుభవరహితముగా యీ ఇంజక్ష క్‌ లు వాడుట 
ప్రమాదకరము. పె ఇంజక్షనులు బరూస్‌ వెల్‌కం కంపెనీ 
వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


816. వా సి మెక్‌, 
oe) 
Plasmex (I. V.) 
ర_క్తనాళములోనికి చేయు ఇంజ శ. 


500 సిసి పరిమాణముతో నింపబడిన .గాజుబుడ్డీలు 
మనకు లభించును. గాయములు, వీణములు, తీవరీతర 
మైన వాంతులు, పొరేచనము, శస్త్రచికిత్స మొదలగు యే 
కారణముల చేతనై నను యేర్చడినట్టి ర_్తస్రావాది కారణ 
ములు రోగియొక్క_ శరీరమునం దేర్పడిన ఆతిసీర సస్థితిని 
తొలగించి శారీరక క రులను వృద్ధిపరచి ర_క్తసా9వలక్షణ 
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ముల నటికట్టుటకు సంజీవివలె వుపయోగపడును. శరీరము 
కాలిన కారణమున దగ్గ వ్రణములనుండి అతిగా బయటికి 
వెడలిపోయిన దివభాగమును మరల శరీరమున కిచ్చి 
రక్రములోని దవపదార్థమునకు క్షేమస్టాయిని కల్పించు 
టకు యింతకుమించిన చికిత్స మరియొకటి కానరాదు, 

రోగియొక్కం పరిస్థితి అవసరము వయస్సు మొద 
లగు విషయములను పరిశీలించి పెద్దవారికి 500 మొదలు 
1000 CC ల దగీనమువరకు వాడవలసియుండును. “ప 
బొషధదవముగల సీసాను ఒక యెత్తుప్రదేశమున తల 
క్రిందుగా వేలాడగట్టి సీసాకు అమర్చబడియుండు రబ్బరు 
గొట్టముయొక్క రెండవకొనకు అమర్చబడియుండు ఇంజ 
కనును సూదిని రోగియొక్క_ ర_క్తనాళమునందు యెక్కించి 
కనీసము 25 నిమిషముల కాలమైనను కడునెమ్మదిగా పై 
బొషధమును యెక్కించవలసియుండును. 

పిల్లలకొరకు షుమారు 100 CC ల జొషధద్భవము 
వరకు పైవిధముగా సెక్కించవలసి యుండును, 

పె బొషధద్రవముగల గాజుసీసాలను కెమోఫార్మా 
లిమిటెడ్‌ కంపెనీవారు తయారుచేసి సప్టయిచేయు చున్నారు, 

817. ప్లి బెక్‌, + 
Plebex (1. శ్‌ త శే.) 

కండరములందును, ర క్రనాళములందును వాడుటకు 

వుసయోగపడునట్టి ఇంటి క్షన్‌ : 
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100 సిసిల బౌషధద9వముతో నింపబడిన “*వయల్‌” 
(Vial) మనకు లభించును. ఇందు (సతి 1 సిసి యందును 
ముఖ్యముగా విటామికా బి 1, 10 4. 6. ల, విటామిజా 
వి £, 2 ఏ4. ఆ. లు నోకోటోని కామ్లము (విటామీకా పిపి) - 
100 ఏ4. ౮. లు, _పెరాక్సిడాకా 5MG లు కాల్షియం 
జ గ్ర M.G.o మిక్కిలి సూత్మీ పరిమాణము 

తో (0. ర్‌) “క్లోరోబుటనాల్‌ " సయితము మిళ మను 
గావింపదిడి యుండును, 


శరీరమున పై విటామినులు, జీవపోషక దివ్య 
ములు లోపించియున్న వ్య కులయందు (రోగులయందు) 
యేర్చడి బాధించెడు అగ్ని మాంద్యము, క ర లక్ష 
ణమఘులు, నంజు కోఫ లక్షణములు, ర కహీనత, శరీర 
చర్మమునందు యేర్చడెడు అసాధారణ స్థితి, చర్మము 
పొరలుపొరలుగా ఊడీపోవుట మొదలగు అనేక దుస్థితుల 
తొలగించుటకును, గర్భిణీస్త్రీలయందును బాలురయందును 
యేర్చడి బాధించెడు పెక్కు ఆజీర్ణలక్షణములు వాంతులు 
అన్నమునందు హితవుదప్పి యుండుటనంటి పెక్కు సరి 
స్థితులను చక్కపరచి రోగికారోగ్యము (ప్రసాదించుటకీ 
ఇంజక్షనులు కడు అద్భుతముగా తోడ్పడును. 


రోగపరిసితి అవసరము మొదలగు అంశములను 
పరిశీలించి పెద్దవారికి 1 మొదలు 2 సిసి వరకు ప్రతిరోజు 
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గాని, రోజువిడచి రోజుగాని కండరములందు వాడుట వచి 
తము, మిక్కిలి తీవ్రమైన పరిస్టితులయందును, యెక్కువ 
మోతాదు అవసరమైన కేసులకొరకును మిక్కిలి అనుభవ 
ముతో తగికీ మోతాదు ర క్రనాళములందు వాడుట కలదు, ' 
వై ఇంజక్ష కాలు జాకానెత్‌ అండ్‌ (బదర్‌, ఎవారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 


318. సిరారీకా. 
Scillaren (I. V.) 
ర_క్తనాళములందు మాత్రము [ప్రయోగింపదగినట్టిది, 

1 సిసి అంప్పల్స్‌ మనకు లభించును. పితి సిసి కి 
(అనగా ప్రతి ML నకు) 0.5 M.6G. శక్తిగల బొషధ 
దివ్యము చేర్చబడియుండును. హృదయ సంబంధమైన 
దుస్టితియందు “డిజిట్యాలీస్‌” (Digitalis) కంచెను యుక్తి 
యు క్రముగను చురుకుగను పనిచేయును. అనేక పరిస్థి 
తులయందు యేర్పడియుండెడు గుండెనంజు, మూత్రపిండ 
ములు, మూత్రనాళములకు సంబంధించిన నంజు, కాలేయ 
ముయొక్క ఒకభాగము గట్టిపడుటవలన సంభవించినట్టి 
జలోదరము మొదలగు దుస్టితులయందు మూత్రమును 
అధిక పరచి హృదయమునకు మంచి స్థితిని కల్సించుటకు 
అద్భుతముగా తోడ్పడును, రోగపరిస్థితి అవసరము 
బాగుగా పరిశీలించి "పెద్దవారికి 4 మొదలు 1 ML (అనగా 
"శ. వరకు మిక్కిలి అనుభవముతో మెల్లగా ర_క్తనాళ 
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ములందు సట యుండును. వ్యాధియొక్క_ 
తీవతయందు పై మోతాదు (ప్రతిదినము అనుభవముతో 
వాడవచ్చును గాని  వ్యాధియొక గా తీవత వుపశమించినపిదప 
యీ చికిత్స మానివేసి అవసర మైనయెడల wee 
వళ్ళ” | అనుభవముతో వాడవలసి యుండును. 

పై ఇంజక్త కనులు పిల్లలకు వాడవలసివచ్చిన యెడల 
అన్నివిధముల రోగిని పరిశీలించి అవసరమునుబట్టి కొం 
చెము యెదిగిన పిల్లలకొరకు 1/4 మొదలు 1/2 వరకుగాని, 
యింతకుమించిన మోతాదుగాని న ట్యాబ్‌ లెట్సొ అను 
భవముతో వాడుట మంచిది. పై ఇంజక్ష కాలు కాండోస్‌ 
కంపెనీవారు తయారు చేయచున్నారు. 


819. శాన్‌ డో స్టేకా + క్యాల్షియం, శాండోస్‌, 
'Sandosten + Calcium, Sandoz (I. V.) 
ర_క్తనాళములందు నూ(త్రము (ప్రయోగింపదగినట్టిది. 

గ CC మరియు 10 ౮౮ అంప్పల్‌ మనకు లభిం 
చును. ఆహారదోషమువలనగాని, వాతావరణమునందు 
పకృతి సిద్ధముగా యేర్చడిన మార్చులవలనగాని, కొన్ని 
పరిస్థితులయందు అకన్మాత్తుగా ఆహార విహారములందు 
మార్చు కలుగుటవలనగాని శరీరతత్యమున మార్చుగలిగి 
సంభవించెడు ఫొడిదగ్గు, కన్ను లెర్యబడి కన్నుల వెంటను, 
మరియు ముక్కులవెంట సయితము సీరుకొరుచు విను 
కెత్తించు అవస్థలను, శ రీరమున దద్దులు, పొక్కులు, నన, 
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దురద లక్షణము లేర్పడుట, కొన్ని సందర్భములందు శరీ 
రమునకు సరిపడని ఆహారము, జొషధము మొదలై నవి 
సేవించినప్పుడు శరీరచర్మమున మితిమీరిన దురద లక్ష 
ణము లేర్పడి రోగి గీకినకొలది బాధించెడు గుల, గీకుడు 
కొన్ని వ్యాధులందు రోగియొక్క_ (ప్రాణము కాపాడుట 
మరియొక వ్యక్తియొక్క మంచిరక్రమును రోగికి యెక్కిం 
చిన పిదప కొంత తత్వభేద మేర్చడి శరీరమున క్రొత్త 
నెత్తురు కారణమున సంభవించెడు అనాధారణస్థితి ఒడు 
దోడుకులు, హృదయసంబంధముగా యేర్చడెడు నంజు 
స్థితి “లూత” (సాలెపురుగు) జెట్టీ, కందిరీగ, తేనెటీగ 
మొదలగువాటి కాట్లవలన శరీరస్థితియం దేర్పడిన . అసా 
ధారణస్టితి చర్మరోగము దద్దులు, తీవ్రమైన యెండ వేడిమి 
వలన చర్మస్టితియందుగాని, తత్వమునందుగాని సంభవిం 
చిన మార్చు, ముసురు వడగళ్ళవాన మొదలగు కారణ 
ములవలన సంభవించెడు దగ్గుడమ్ము, ఉబ్బసమువంటి 
అనేక లక్షణములను తొలగించి (ఉపళమింపజేసి) రోగికి 
ఆరోగ్యము పిసాదించుటకు కడు అద్భుతముగా ' వుస 
యోగపడును. 


అకస్మాత్తుగా సంభవించిన దుస్థితిని గమనించి 
అవసరమునుబట్టి “పెద్దవారికి 5 మొదలు 10 06 లు (అనగా, 
10 వశష బొషధద్రవమువరకు కడునెమ్మదిగా ర_క్రనాళము 
లందు పితిరోజు 1 మొదలు శ సర్యాయములు సయితము 
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వాడవలసిన కేసులు సయితము కలవు. టి బోకు 
8 మొదలు 4 రోజులలో ముగించుట ఊఉ త్రమము. 
జక్షనులు శాండోస్‌ కంపెనీవారు తయారు న ఆట 


820. సయో(ట్రాట్‌ ఫోర్లు, 

Siotrt Forte (I. M. y 
లోతుగా కండరములందు మాతిము వాడుటకు 
వుపయోగపడునట్టి ఇంజక్ష జొ 

2 CC అంప్పల్‌ ఎ మరియు 10 ౮౮ల వయల్స్‌ను 
సయితము లభించును. పై ఇంజక్ష నునందు శుద్ద మెనట్టి 
లీవర్‌ యెక్‌ స్టాష్టతో విటామిను నః కౌంప్లక్స్‌, ఫాల్‌ 
కాన్లుము, విటామికా వి 12 మిశ్రమము గావింఛి తయారు 
చేయబడుచున్నది. 

శరీరర_క్రము క్షీణించి, ఆకలి మందగించి, నంజు 
లక్షణములు, శరిరచర్మముయొక్క. రంగు మారి యుండుట 
పీలోలు పగిలిపోవుట, ఊడిపోవుచుండుట, నిస్తాణ, నిరు 
త్సాహము, విసుకు, అలసట, అజీర్ణము, అతిసారము 
వంటి లక్షణము లేర్చడి ర కృవృద్దిలేక పీడింపబడునట్టి 
రోగులకును, పసివారికిని గర్భిణీప్రీలకును పె పె ఇంజక్షను 
చికిత్సవలన ఆరోగ్యము చేకూరి ర క్రాభివృద్ది క ల్పించుటకు 
పై ఇంజక్షను అద్భుతముగా పనిచేయును, 

అనేకవిధములై. న రోగాదులకు పూర్వమును రోగ 
ములచే బాధింపబడి స్వస్థత కలుగుచున్న ప్పుడు రోగి 
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యొక్క ఆరోగ్యమును అనేకవిధముల కాపాడి రక్రాథి 
వృద్ది కల్పించి పాండులక్షణములను పోదోలుటకిది రామ 
బాణము వంటింది. 
రోగియొక్క_ పరిస్టితి అవసరము మొదలగు ఆంళ 

ములను పరిశీలించి పెద్దవారికి 1 మొదలు 2 CCల వరకు 
లోతుగా కండరములందు వాడుచు రోగియొక్క ఆరోగ్యాథి 
వృద్ధిని గమనించుచు చికిత్స పొడిగింపవలసి యుండును. 

పె ఇంజక్ష నులు ఆల్‌ దిర్డు డేవిడ్‌ కంపెనీ లిమిపెడ్‌వార 
తయారు శ్రేయుచున్నారు. 

$21. పాసెన్‌టా యెక్‌ Ew 


Placenta Extract (1. M.) 
కండరములందు మాత్రము ప్రయోగింపదగిన ఇంజక్షను, 


1 ౮౮ బొషధద్రవముతో నింపబడిన అంపుల్స్‌ 
మనకు లభించును. నేతిముయొక్క కాచబింబము (శుక్ల 
మండలము) నందేర్చడిన బాధించెడు కురుపు దుస్థితిని. 
తొలగించుటకును క్‌ మండలమునకు తాకిన అభిఘాతము 
(దెబ్బ యొక్క. దుష్టలక్షణములను తోలగించుటకును 
మయోపియ (హస్వదృష్టి) అస్వస్థత లను చక్కబరచుట 
కును కర్ణములందు హోరు, ఇట్టి ట్టి దుస్టితియందు సంభవించెడు 
లక్షణములు చెవియం దేర్పడెడు కురుపువంటి దుస్థితులను 
సయితము రూపుమాపుటకు మిక్కిలి ఉపయోగపడును. 

రోగిపరిస్టితి అవసరము మొదలగు అంశములను 
గమనించి మిక్కీలి అనుభవముతో కండరములయందు 
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వాడవలసియుండును. తీవ్రమైన పరిస్థితులయందు (పతి 
రోజును 1 CC ఇంజక్షను ఇవ్వవలసి యుండును. సామా 
న్యమైన పరిస్టితలయరదు రెండురోజులకు ఒక ఇంజక్షను 
చొప్పున వాడుట మెంచిది. రోగియొక్క ఆరోగ్యాభివృద్ధిని 
గమనించుచు దీర్హకాల చికిత్స అవసరమైనప్పుడు 10 
మొదలు 15 ఇంబక్షనులు ఒక కోర్సుగా యేర్చరచి చికిత్స 

చేయవలసీయుండును. పై ఇంజక్ష నులు అల్‌ బర్లు డేవిడ్‌ 
లిమిటెడ్‌ కంపెనీవారు కలరు 


కోయుముంరిాంతర తతో 
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ఆయుర్వే న్‌ ఇంజక్ష నులు. 
న... INJECTIONS 

అనుభవపూర్వక ముగా సిద్ధపరుపబడినట్టి ఆయుర్వేదిక్‌ 
ఇంజక్ష నులన్నియు నిరపాయకరమైన మంచి గుణముల 
నిచ్చుచున్నవి, అన్ని ఇంజ కనులు చర్మము[క్రిందను కండర 
ములలోనికిగాని యివ్వవచ్చును. ఇంజక్షనులస్నయు వ్యాధి 
యొక్క బలమును అనసరమును తత్వమునుబట్టి 1/2 CC 
మొదలుకొని 2 సిసి వరకు వాడుకొనవచ్చును. రసౌషధము 
లతో తయారై న ఇంజక్షనులు విషమూలికలతో తయారై న 
' ఇంజక్షనులు “నాలుగుదినముల కొక్రసారిగాని వారమురోజుల 
కొర్ర సారిగాని అనసరమునుబట్టి చేయవలసియుండును, 
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మా శ వో 


EMO 


ఈ ఇంజక్ష నులను గాలిగాని, వెలుతురుగాని తగులు 
చోట నుంచరాదు. గ్యారంటీగా మూడు సంవత్సరములు 
పనిజేయును. పతి వైద్యుడు మొదట ఇంజక్షను చేయు 
నపుడు వ్యాధి బలతత్వములను, దేశకాల శీతోష్ణస్థితిని 
గమనించి వారి స్వకీయానుభవముతో వ్యాధికి తగిన ఇంజ 
క్షను ఆంపుల్సును బాగుగా కదలించి, సిరంజీయొక్క 
సూది మొనతో మందును లాగుకొనవలయును. ఆయు 
ర్వేద ఇంజ క్షను “అంపుల్సు బాక్సు” పై దాని వినరమం 
తయు [వాసియుండును. దాని (ప్రకారము జా(గతగా ఇంజ 
క్షు చేసినయెడల యేబాధలకై నను, నొప్పికై నను మంచి 
గుణమిచ్చుటయే గాక ఆంగ్లేయ ఇంజక్షజాలతో సమాన 
మైన గుణ మివ్వగల వనుటకు సంచేహములేదు. ఈ ఆయు 
ర్వేదిక్‌ ఇంజక్షకాలు వనమూలికలతోను, రస, విష, 
గంధక, భస్మోదులతోడను చేయబడినవి. వీటికి శరీర 
మున చాలాకాలము నిలచి రోగులను ఆరోగ్యవంతులుగా 
జేయటయందు మంచి శక్తి గలదు. 
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1, అమృత ఇంజక్ష కా. 


Amritha Injection. 
కండరములో చేయు ఇంజక్షకా. 


1 66 మొదలు 2 0౮ వరకు వాడుట గలదు. పెత్య 
మును తగ్గించి జీర్ణశక్తి నిచ్చును. మలేరియా, చలిజ్వరము 
లను నివారించును. మూత్రము జారీచేయును. పురాణ 
జ్వారములను నివారించుటలో పెట్టినది"ే ఎరు, వాత పైత్యము 
లను వజాయుధమువలె [ద్రుంచివేయును. కయవ్యాధిని 
ర_క్తస్రావములను నివారించును, రెండుదినముల కొక సాగ 
ఇంజక్షకా యివ్వవచ్చును. క్వినైను బై హైడో9క్లారెడు 
మాదిరిగా సనిజేయుటయందు మంచి శ_క్తిగలది. 

2. టి, బీ. ఇంజక్షకా. 


. T.B. Injection. 
Fee ఈ ఇంజక్షణా చాలా గొప్పగుణము 


గలుగజేయును. రక్తమును వృద్ధిపరచి జీర్ణశక్తి నిచ్చును. 
క్షయ క్రిములను సంహరించునట్టి “భక్తి కి దీనికి గలదు. తీయ 
వ్యాధులనలన కలుగు అతిసారము నివారించును. దగ్గు 
' వలన కలుగు బాధల నడంచును. జీర్ణకోశమును బాగు 
చేయును. ఒకవేళ ఇంజక్ష జాలు చేయటలో లోపమున్ననే 
. తప్ప ఈ ఇంజక్షన్‌ సరిగా వాడిన గొప్పగుణము నిచ్చును. 
3. అశోక ఇంజక్ష జా, 


Ashoka Injection. 
1 సిసి, సి సిసిలు వాడుట గలదు, ర క్త్షప్రదరములు 
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శ్వేత పందరములు (అనగా) యెగ్రబట్ట, తెల్లబట్ట, బుతు 
శూల నివారించును. గర్భకోశసంబంధమైన అన్నిరకముల 
సాివములు తగ్గును. మూడు ఇంజక్షకాలకే గుణము కను 
పీంచును. (అళోకారిష్ట గుణములు క్ర "ర్త లిగి ఉండును. దీని 
కన్న ఇంజక్షను త్వరగా పనిచేయును. 


4. బై9నాల్‌ ఇంజక్షకా, 
Brinol Injection. 
1 CC, 2 CC వరకు వాడవచ్చును. మూ|త్రమును 

జారీచేయును. స్వరభంగము కలవారికి, పిచ్చిచేష్టలు కల 

వారికి, జ్ఞాపకళ క్తి సరిగా లేనివారికి, చిన్న పిల్లలకు జ్ఞా జ్ఞాపక 

ర శ్రినిచ్చి మంచిబలము ఆరోగ్యము కలిగించి, చురుకును 

బుట్టించి మేధావంతులుగా జేయును, దీనిని (బ్రహ్మి (అనగా) 
సరస్వతీ ఆకునుండి తయారు జేయుదురు. 


ర. దళమూల ఇంజక్షకా, 
Dashmool Injection. 

1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడవచ్చును, వాత 
వ్యాధులు నివారించును. జ్వరములను హరించును. బలవర్ధ 
కమును గలుగజేయును. నంధ్యాది ప్తీరోగ హరము. 
జ్వరము, నంజు, కయవ్యాధులు, పొండు వ్యాధులు, 
(కామిల, 1ఫప్రమేహము నివారించును. సూతికా జ్వరముల 
'యుందు మంచిపనిజేయును. హాదయళూల తగ్గించును. 
నరములకు బలమును కలిగించును. 
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6. కుమారి ఇంజక్ష కా. 


Kumari Injection. 


1 ౮6౮ మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడవచ్చును. గర్భ 
కోశముయొక్క_ స్ధితిని చక్క_పరచి ర ర_క్రస్రనారమును 
నృద్ధిజేసి మై మెలను చకంగా వడలింపజేయును, గర్భకోశము 
నకు మంచి బలము నిచ్చును. తెల్ల కుసుమవ్యాధి నివా 
రించును. జీర్లళక్రినిచ్చును. “పెళ్యము తగ్గించును. బహిష్టు 
సరిగా ,కానివారికిచ్చిన సకాలమునకు బహిష్టు యగునట్లు 
చేయును. తెల్లకుసుమకు గ్యారంటీగా పనిజేయును. 


1. ఎనెస్టాల్‌ ఇంజక్ష కా, 
Anesthol Injection. 

1 ౮౮ మొదలు 2 CC వరకు వాడవచ్చును, గడ్డలు 
వగై రాలకు శస్త్రచికిత్స చేయవలసినప్పుడు కావలసిన మోతా 
దుతో గడ్డపై రెండు మూడు ఇంజక్షన్‌ లు చేసిన పిదప 
శస్త్రచికిత్స , చేసినయెడల రోగికి యేమాశ్రము బాధకలుగదు, 
కదలుచున్నట్టి పండు అవసరమైతే ఛిగుళ్ళకు యిచ్చిన 
యేమాత్రము దాధలేకుండ సండ్లు ప తీయవచ్చును, 


8. యాంటి ఓపియమ్‌ ఇంజక్ష కొ, 
Anti Opium Injection. 
. 1CC మొదలు 2 C౮ వరకు వాడవచ్చును. ఇది 
నల్లమందుకు విరుగుడుగా నల్ల నుందు తిసినవాంకి విరు 
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గుడుగా ఈ ఇంజక్షను యిచ్చిన మత్తును పోగొట్టును, 
గంటకు ఒకసారి షంజక్షన్‌ చేయచుండవలయును, 
9, యాంటి వీఫిలిన్‌ 1. M. I. V. 


Anti Syphilis Injection. 
1 CC మొదలు 2 (౦ వరకు వాడవచ్చును, సవా 


మేహవ్యాధులకు మంచి గుణమిచ్చును. శరీరమందు గాని 
చర్మముయొక్క సన్నని పొరలయందు చేరి వృద్ధినొందు 
చుండు సవాయి రోగమునకు గల క్రిములను చంపి ర క్ర 
మును వృద్ధిచేయును. ర_క్రమునందుగల రోగ క్రిములను 
గూడ చంపును. చిన్నబిడ్డలకుకూడ యివ్వవచ్చును. శరీర 
మున కనిసించేడి బుగ్గలు, కురుపులు, గజ్జి, దురదలు నివా 
రించును. అవసరమునుబట్టి దినము తప్పి దినము రక్త 
నాళములోనికి గాని, కండరములోనికి గాని చేయవచ్చును, 
సిఫిలిను వ్యాధికి మంచి పనిజేయును, 

10. అర్భరిపు ఇంజక్షకా, 


Arsha Ripu Injection. 
1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడవచ్చును, మూల 


శంక వ్యాధులకు గొప్పగ పనిజేయును. ర_క్తసానము 
లను నివారించును. మొలలకు మాత్ర మీ ఇంజక్షకా యివ్వ 
రాదు, ఇచ్చిన పృమాదము సంభవించును. 

; 11. అర్జున ఇంజక్ష్మ న్‌. 


Arjuna Injection. 


166 మొదలు 2 66 వరకు వాడవచ్చును 


౪ 
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హృ(ద్రోగము (హార్దు డిసీజ్‌) నివారించుటకు మంచి పని 
జేయును, గుండెకు బలమిచ్చును. గుండెదడ తగ్గించును, 
గుండెయొక్క బలహీనత నడంచి మంచి పనిచేయుట 
యందు దీనికి మించినదిలేదు. మంచిశ క్తి గలదు, 


12. బర్‌త్‌ ఎట్‌ ఈజి ఇంజక్షన్‌. 
Birth at Ease Injection. 

1 సిసి మొదలు + సిసి వరకు వాడవచ్చును. ప్రస 
వమునకు పూర్వము శిశువు వెడళలక నొప్పులు అగినయెడల 
ఈ ఇంజక్ష నిచ్చిన వెంటనే అమితమగు నొప్పులు కలిగి 
సుఖప్రసవమగును. నొప్పులున్న సమయమందు ఈ ఇంజ 
క్ష జా చేయరాదు. చేసినయెడల అపాయము కలుగును, 
నొప్పులు ఆగినసమయ మందు శిశువు ప్రసవమార్గము తిన్నగా 
వున్నప్పుడు మాత్రమే యీ ఇంజ క్షను యాయనలసియుం 
డును. లేనియెడల [పమాదము కలుగును, 


19, కాల్యూలికా ఇంజర్షకా, 
ధి 
Calculin Injection. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడవచ్చును. మూ|త్రా 
శ్యరి వ్యాధులకు ఈ ఇంజక్షన్‌ చేసెదరు, మూ(క్రాశయము 
నందుగల రాళ్ళను కరుగదీయును, అళ్ళరీ నివారించుటకు 
ఫనికివచ్చును. 


జీవిర ఇంజక్షన్‌ గైడ్‌ 


14, దీస్య ఇంజక్షకా. 
Dipya Injection. 

1 సిసిమొదలు 2 సిసివరకు వాడవచ్చును. మెదడు 
నరములకు బలము నొసంగి న్నిద్రపట్టించును. మూర్చ 
ఉబ్బసము కంసవాళములు పిలాపసంధులు నివారించును, 
గుండె శ్వాసకోశములకు బాధ కలుగకుండ సుఖముగా 
న్మిదపట్టించును. 

15. గానోగాకా ఇంజక్షకా, 
Ganogane Injection. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసివరికు వాడుక చేయుదురు, 
మూత్రకోళమునందును మూత్ర నాళమునందును , గాని 
సంభవించెడి గనేరియా [క్రిములను జంపి, మూ(త్రనాళము 
నందుండు పుండును మాన్ని మూత్రమును శుద్దపరచి 
మంట తగ్గించును, పా్రంరంభదళ యందు ఆరు ఇంజక్షనులు 
చేసిన పూర్తిగా గనేరియా వ్యాధి నివారించును, జీర్ణించిన 
వ్యాధికి యెక్కువ ఇంజక్ష నులు చేయవలయును, యిట్లు 
చేసినచో పూర్తిగా తగ్గిపోవును, 


16. గుల్మాంతక ఇంజక్ష కొ 
Gulmanthaka Injection. 
1 సిసి మొదలు 2సిసి వరకు వాడుక చేయుదురు. ఈ 
ఇంజక్షకా సమస్త గుల్మ రోగములందు, అజీర్ణ వ్యాధు 
లందు నుషయోగింతురు, మంచి సనిజేయుచు, ఆకలి 


ఇ౦జక్షన్‌ గైడ్‌ శీత 


పుట్టించును. జీర్ణళ_క్తి నృద్ధిజేయును. (పెగులరుచునప్పుడు, 
వాయువుచే కడుపు వుబ్బునపుడును, నొప్పి బాధ యేర్చడి 
(శ్రమ గలిగించునట్టి లక్షణముల నరికట్టి కడుప్పనొప్పులు 
నివారించును. (పేగులు నరముల నొప్పి తగ్గించును, 
విరేచనము .గావించును. 


17. కంటకౌరి ఇంజ క్టకా, 
Kantakari Injection. 
1CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయుట 
గలదు. కాసవ్యాధులకు గొ్స గుణము కలుగజేయును 
కాసలు త్వరితముగా నివారించును. కఫము పలుచబరచి 
'వెడలింపజేయును. శ్రేష్మజ్వరముల నివారించును. క్షయ 
సంబంధమైన దగ్గులకు మంచి పనిజేయును. విరేచనము 
గావించును. జీర్లశ క క్రిని వృద్ధిగావించును. శ్వాసకోశ ములను 
శుద్ధిపర చి టకు "సిచ్చును. ఊపిరితిత్తులను గూడా శుద్ది 
జేయును. 


18. కాసాంతక ఇంజక్షకా, 
Kasantaka Injection. 

1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుటగలదు. చిర 
కాలము నుండి బాధించుచున్న కోరింత దగ్గుపై పని 
దేయుటయే గాక సర్వవిధ కాసళ్వాసలకు వాడుటచే మంచి 
ఫనిజ్లేయును. 
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19. హర్టొనికు ఇంజక్టకా. 
Hertonic Injection. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుకగలదు. గుండె 
దడను తగ్గించును. అన్నిరకముల హృదయ వ్యాధుల' 
మీదను ప్రత్యేకముగా పనిజేయును. నీరసమును పోగా 
ట్టును, గుండెకు చురుకుదనము కలిగించును. 


* 20, జ్వరాంతక ఇంజ క్షకా, 
Jwarantaka Injection. 

1 CC మొదలు 2 ౮6 వరకు వాడుక గలదు, జ్వర 
వేగమునందు ఈ ఇంజక్షన్‌ చేసినవెంటనే చెమట బుట్టిం 
చును, జ్వరమును తగ్గించును. సాధారణమెన అన్ని రక 
ముల జ్వురములందు బాగుగా పనిజేయును. “టెంపరేచరు 
హెచ్చనీయక' కాపాడును. విషపడిశజ్వరములకు బాగుగా 
పనిజేయును. 


21, హిరణ్య ఇంజక్ష కా, 
Hiranya Injection. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుక కలదు. ఉబ్బి 
సపు వ్యాధులకు మంచిపని జేయును. సాధారణముగా పది 
నిమిషాలకే బాధ నివారించును. దమ్మును తొందరగా నివా 
రించును. శ్వాసవ్యాధులకు గొప్ప గుణము కలుగ జేయుట 
యందు మంచి శక్తిగలదు. 
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22. కుర్చి ఇంజక్షకా, 
Curchi Injection. 


1CC మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుక గలదు. ఆమాతి 
సారములు, బంకవిరేచనములు, నీళ్ళవిరేచనములు కట్టును. 
మూడు లేక అయిదు ఇంజక్షన్‌లకే వ్యాధి ప్పూర్తిగా తగ్గి 
పోవును. రోగియొక్క_ వయస్సు, వన్యాధియొక తీవతను 
బాగుగా విచారించి వాడవలెను, 
28. కుష్టాంతక్‌ ఇంజక్షన్‌, 


Kusiantaka Injection. 
1 ౮౮ మొదలు 2 ౮౮ వాడుక జేయుదురు, అన్ని 


రకముల కుష్టువ్యాధుల నివారించును. ర _క్రమును శుద్ది 
జేయును. చర్మవ్యాధులకు మంచి పనిజేయును. కుష్తు 
వ్యాధుల నివారించుటకు మూడు మాసములవరకు రోగీని 
పరీక్షించుచు ఇంజక్షనులు యిచ్చుచుండనల యును, 
24. లెకెస్‌ ఇంజకకా. 
ట్‌ చ 
Lactus Injection, 


1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడవలయును, ఈ 
ఇంజక్షన్‌ పాలతో తయారు చేయుదురు, సూతికా జ్వర 
ములు" నివారించుటకు వాడవచ్చును. ర _క్తశుద్ధిలేక కలిగెడు 
గజ్జి దురదలు నివారించును. గనేరియా వ్యాధి నివారీం 
చును, తెల్పకుసుమరోగముకూడా నివారించును. పొత్తి 
కడుపునొప్పి నివారించి (పమేహకారణమువల్ల యేర్పడిన 
వాప్ప, చీము నివారించుటలో మంచి శ.క్తిగలది. కీళ్ళనొప్పు 
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లకు బాగుగా పనిచేయును. ఈ ఇంజక్ష నును అల్లోపతి 
వె ద్యముళో మిల్కు |పొటన్‌ అని అందురు. 


ఏ5. మధుశిలా ఇంజక్ష కా. 
Madhushila Injection. 

1 ౮౮ మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయవల 
యును, ఆఅతిమూ(శ్రవ్యాధులు నిదారించును, , మధుమేహ 
వ్యాధులకు గ్యారంటీగా పనిశయును. మూ(త్రములోచక్కెర 
పోవుదానిని వెంటనే తగ్గించును. శరీరమునకు నరములకు 
మంచి బలము కలుగజేయును. మంచి పృష్టినిచ్చును, 
మూత్రమునందు గల మంట నివారించి మూ(త్రమును ళుద్ది 
పరచును. 


26. నక్సువామికా ఇంజక్ష న్‌ 
Nuxvamica Injection. 
1CC మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడుక చేయుదురు. 

చచ్చువాతములకు నుంచి పనిజేయును, అజీర్తి, అతిసార 
ములు నివారించును. నరములకు ఉ_క్లేజము కలిగించి శరీ 
రమునకు అంగములకు బలము నొసంగును, నడుము 
నొప్పులు, కడుపునొప్పులు నివారించును. తలనొప్పులకు 
కూడ బాగుగా పనిచేయును. పక్షవాతములను కంస వాత 
యులను పారదోలుటయందు గొప్ప గుణము గలిగియుం 
డును. రోగబలము రోగిబలము అవసరముల నెరింగి 
మోతాదు నిర్గ యించవలసి యుండును. 
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27. ల్యూనేక్యూర్‌ ఇంజక్షన్‌, 


Lunecure Injection, 

1 ౮౮ మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడుక చేయుదురు, 
ఉన్మాదము, (భ్రమ, వై తన్యము లేకపోవుట, ర_క్తపుపోటు, 
తలనొప్పి మొదలగు వ్యాధులపై మంచి పనిజేయును. 

28. పునర్నవ ఇంజక్ష కా, 


Punarnava Injection. 


1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయుదురు. 
మూతిమును జారీ చేయుటలో మంచిగుణము గలదు. 
హృదో9గము మూతిపిండముల యొక్కయు యకృత్‌ 
వ్యాధులవల్ల కలిగిన నీటి ఉబ్బులను, జలోదరములను 
తగ్గించును. నంజులను నివారించుటలో మంచిపని జేయును. 
ర “కము శరీరమున ధారాళముగా (ప్రసరించి ఆడునట్లు 
జేయును. 

29. ఏరండ ఇంజక్షకా. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుదురు. సర్వ 
వాతములను నిహిరించును. వాతమువలన కలిగిన శూలల 
నివారించును. మలబద్దకమును హరించును. వాతపు నొప్పు 
లకు మంచి సనిజేయును. వాతపికోపమువల్ల యేర్చడిన 
అనేక పరిస్థితుల యందు బాగుగా ఉపయోగపడును. 


ఏ0, wi ఫు ఇంజక్షజా, 
1 సిసి మొదలు +? సిసి వరకు వోడుక గలదు, 'పీత్తా 
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ధిక్యతచే యేర్పడిన అనేక వికారములను నివారించును, 
శీతప్తిత్తములకు మంచి పనిజేయును. జ్వరములను కూడా 
తగ్గించును. చెమటలు కలుగజేయును. 


81, కుటదా ఇంజక్షన్‌, 


1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుకగలదు. వాత. 


జ్వరములకు బాగుగా పనిజేయును. జ్వరాతిసారములు నివా 
రించును. నీళ్ళవిరేచనములకుకూడా బాగుగా పనిజేయును, 
సాధారణమైన అనేక వాత వ్యాధులను కుదుర్చును. 

82. లివర్‌ క్యూర్‌ ఇంజక్షకా, 


Liver Cure Injection. 


1 CC మొదలు 2 €€ వరకు వాడవచ్చును. యకృత్‌ 


హవృద్ధులవలన యేర్చడు అనేక వికారముల నడంచును, 
న నివారించుటలో మంచి స పృజ్ఞగలది. యకృత్‌ 
ముడుచుకొనిపోయి సంకోచస్థితివల్ల యేర్పడు కి షసితిలో 
కూడ బాగుగా పనిచేయును. pal 
88, రెజువినాల్‌ ఇంజక్షన్‌. ఓ. 
Rejuvinol Injection. 


1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుక గలదు. వీర్య 


వృద్ధిని కలిగించును. నప ౦సకత్వమును నివారించును, పలుచ ' 


బడిన వీర్యమును గట్టిపరచును. మూ|త్రముతో కలసి పోవు 
వీర్యము (ధాతువును కట్టును. నరములయొక్కూయు, పురు 
షాంగము యొక యు" దుర్చలమువలన సంభోగానంత 


క... 
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రము కలుగు నీరసమును బోనడంచి అధికోత్సాహమును 
గలుగజేయును. 
84. ర _క్తదోషాంతక ఇంజక్షన్‌. 
Raktadoshantaka Injection. 

1 సిసి మొదలు ? సిసి వరకు వాడవచ్చును. ఇది 
మూ[తమును జారీచేయుటలో మంచి గుణము కలదు. 
రక్తమును శుద్దిజేయును. చర్మవ్యాధులను నివారించుటలో 
మంచి థ్‌ క్రిగలదు. సవామేహమువలన కలుగు విణము 
లను మానును. చర్మవ్యాధులకు మంచిపనిచేయును. ముఖ్య 
ముగా ర_క్రమునందు గలుగు సాధారణమైన అన్ని దోష 
ములను పోదోలి రక్రమును శుభపరచును, 

లీగ్‌. "బినాష్టా ఇంజ క్షకా. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడవచ్చును. సన్ని 
పాత జ్వరములు నివారించుటలో మంచి శ_క్తిగలదు. జ్వర 
మును తొందరలో నివారించును. దప్పి, తాపము, దగ్గులు, 
తరుచు మాటలాడుట (వృలావము), ఉబ్బసము, కోఫ, 
అరుచి నడంచి దీపనపాచనములు కలుగజేయును, సన్ని 
పాత జ్వరములకు బాగుగా పనిజేయును. సాధారణమైన 
అన్ని పరిస్థితులయందు వారమునకు మూడు ఇంజక్షనులు 
చాలును 

86« _స్హన్యవృద్ధి ఇంజ క్షన్‌ * 
1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడవచ్చును. _స్తన్య 
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మును వృద్ధిజేయటయందు మంచి గుణముకలది. స్తన 
వ్యాధులు సివారించును. ఇది ప్రీలకుమాతోమే వాడవలసి 
యుండును, 

97. అజువాన్‌ ఇంజక్షకా, ' 

166 మొదలు 2 66 వరకు వాడుకగలదు, శరీర 
మున యేర్పడిన బాధచేతగాని అస స్వస్థత చేతగాని రోగికి 
వ్యాధి యందు నిదపట్టకుండుటయేగాక శారీరక మానసిక 
సంబంధమైన య్‌ వ్యాధిచేనై న నిద పట్టకుండినచో శ 
ఇంజక్ష న్‌ ౯ ఇచ్చినవెంటనే రోగికి నిద్రపట్టును, రోగమునక్తు 
నిద, “ని శ్రాంతి ముఖ్యముగా అవసరము. 


88. నాయీ ఇంజక్షన్‌. 

1 ౮౮ మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయుదురు, 
విషమ జ్వరముగా. చలితోగూడి దినము తప్పించి దినము 
వచ్చునట్టి మలేరియా జ్వరమునందు తలనొప్పి, తలతిరు 
గుట, అధిక దాహము, వాంతులు, కండ్లుమండుట, మున్న 
గువాటిని మాన్సి రోగికి ఆరోగ్యము చేకూరును, 

89. సర్పగంధ ఇంజ క్షన్‌, 
Sarpagandha Injection. 

1సిసీ మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుదురు. అధికమైన 
రక్తపు పోటును తగ్గించును, రక్తపు పోటువల్ల కలిగిన 
తలతపు ఆయాసము వణుకు దడ మొదలగు బాధలు 
నివారించును. రక్తనాళముల బిగివును తగ్గింఛి ర్త 
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(పసారమును చక్కగా జరుగునట్లుచేసి పైన కనబరచిన 
రోగములను వెంటనే రూపుమాపి నిరోగునిగా జేయుననుట" 
నిస్సందేహము. | 
40. వాసక్ష ఇంజక్ష న్‌: 
Vasaka Injection. 


1 CC మొదలు 2 ౮6 నరకు వాడుకలోనున్నది, 
శ్వాస గొట్టములను శుద్దిపరచి, కఫమును పలచనచేసి బయ 
టికి 'వెడలగొట్టును. మూత్రమును జారీచేయును, దగ్గు 
బాధను శమింపజేయును. కయవ్యాధియందు కలుగు దగ్గు 
లను నివారించును. ఉబ్బసము, ఇతరవిధములగు ఊసిరి 
తిత్తుల బాధలు శమింప చేయును, 


41, వాతరిప్ప ఇంజర్షకా, 
Vataripu Injection. 


1 6౮ మొదలు 2 CC నరకు వాడుక చేయుదురు, 
నరముల సంబంధమైన జబ్బులమీద అమోఘముగా పని 
చేయును, పక్షవాతము కంపవాతము ముఖవాతము ధను 
ర్వాతము మొదలగు యెనుబది వాతములను నివారించును, 
హిస్టీరియా (ఆపస్మారము) ఆమవాతము కీళ్ళనొప్పులు, 
గుండెబరువు ఆయాసము శరీరము చల్లబడినప్పుడు వేడిని 
వృద్ధిపరచి నరములకు ఉత్రెజము కలిగించును. 


ళో 


42. స స్తవర్ణ ఇంజక్ష కా, 
అజ వ్‌! 
5200272002 Injection. 


1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయుదురు, 
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మలేరియా అను చలిజ్వరమును, తలనొప్పి, శరీరము 
నొప్పులు, కండ్ల మంటలు, దినముతప్పి దినమువచ్చే వరుస 
జ్వరము, చాతుర్ణిక జ్వరము మొదలగు అనేక దోమకాటు 
జ్వరాదులను నివారించును, క్వినై కా ఇంజక్ష్య నుకన్న యెక్క 
వగా ఉపయోగపడును, 


43. సువర ఇంజక జొ, 
Gold Injection. 

1 CC మొదలు శ C౮ వరకు వాడవచ్చును, కయ 
వ్యాధులయొక్క. ప్రాథ మికావస్థలో ఆఅమృతమువలే పని 
చేయును, దగ్గులు, నంజులు, కొమిలావ్యాధులను నివారించి 
శరీరమునకు బలము కలుగజేయును. జ్ఞాపకశక్తిని వృద్ది 
చేయును. ధాతువులకు మంచి పతకము. కలుగచేయును. 
పృంసత్వమును గలిగించును. ఆర గ్యమును కలిగించును, 
శుక్రనష్టమును నివారించును. స్త్రీల వ్యాధులకు మంచి 
గుణము జేయుటయందు మంచి శక్తిగలదు. సువర్హభస్మము 
యొక్క గుణములే యీ ఇంజక్షను వాడినప్పుడు ప్రసా 
దించును. గాన వైద్యులు సువర్షభస్మము వాడిన మాది 
రిగా వ్యాధులను గుర్తెరిగి పై ఇంజక్ష ను వాడుకొన 
వలయును, 


44. చంద్రోదయా ఇంజక్ష కా, 
Chandrodaya Injection. 


1 ౮౮ మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడవచ్చును. ఇది వాజీ 
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కఠ బొషధము, |పత్రివారు ఆరోగ్యవంతులుగా నుండుటకు 
చేయించుకోవచ్చును. అకస్మాత్తుగా గుండె ఆగినవారికి 
పనిజేయును. క్షయాతిసొరములు, కయను నివారించును. 
వీర్యపష్టి జేయును, ఆరోగ్యవంతులుగా చేయును. పూర్ణ 
చందోగీదయము వొడుటనలన కలుగునట్టి సతృలితములే 
పై ఇంజక్షకా వాడుటవల్ల సంపా ప్పంచును. 


ప్రవాళ ఇంజ క్షకా. 
Pravals Injection. 


1 ౮౪ మొదలు 2 CC వరకు వాడవచ్చును. క్షయ 
వ్యాధికి సుద్దకట్టు యెక్కు_చై న వ్యాధికి మంచి పనిజేయును, 
గుండెమంట తగ్గించును. గుండెనొప్పులు నివారించును, 
రక్రపి త్రమును, కయకాసలను నివారించును. అన్ని వ్యాధు 
లకుకూడ వాడవచ్చును, శరీరమున కాల్షియం లోపింఛి 
యున్నట్టి వ్యాధుల పె బాగుగా పనికినచ్చును. 

46, కస్తూరి ఇంజ క్షకా, 


Musk k Injection. 
| సిసి మొదలు 2 సిసి వాడుక చేయుదురు, శరీ 


రము చల్లబడిన అనేక పరిస్థితలయందు దీనిని వాడుట 
వలన శరీరమున వేడి పట్టించుటకు బాగుగా తోడ్పడును. 
వోతము నివారించును. గుండెకు బలము కలిగించును, నాడీ 
యొక్క చురుకుదనమును హెచ్చించును. నరములక్న 
బలము కలిగించును, 
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47, మకరధ్యజ ఇంజక్ష కా 
Makaradhwaja Injection. 

1 సిసి మొదలు శి సిసి వరకు వాడుక చేయుదురు. 
ఇది వాజీకర బొషధము. వీర్యవృద్ధి చేయును. శంరమునకు 
మంచి బలము కలుగజేయును. నరములకు పటుత్వము, 
ముఖమునకు కాంతి, శిరోజములకు నునుపు కలిగించి కయ 
వ్యాధులను నివారించును. క్షయ వ్యాధులయొక్క_ (పారంభ 
దశయందు బహుమేలు కలుగజేయును. పలుచబడిన వీర్య 
మును గట్టిపరచును, స్త్రీలకు కలుగు వ్యాధులనుగూడ నివా 
రించి శరీరమునకు మంచి బలము కలిగించుటయందు 
పేరుగాంచిన బొషధము. దీనినే సిద్దమక రధ్వజ మందురు, 

48. లోహభస్మ ఇంజ క్షణ. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడనలయును, 
పాండు వ్యాధులు నివారించును. ర క్రశుద్ధి, ర _క్తవృద్ధి 
చేయును. జీర్ణశ డి క్రి వృద్ధిచేయును. సై. హ్యాధులయందు 
కలుగు నీరు జ్‌గచేయును. బలము, పుష్టి నొసంగును. 
పాండున్యాధులను పోగొట్టి రక్తవృద్ధి గావించుటకు భాగుగా 
ఉపయోగపడును, 

49. క్‌ ఇంజక్షళా, 

1 సిసీ మొదలు E సిసి వరకు వాడుక చేయుదురు. 
చిరకాలమునుండి బాధించుచున్న ఆజీర్ణమును నివారించు 
టలో మంచిళ క్తి గలదు. కడుప్పసిండ అన్నము తినకుండు 
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టకు అవకాశము లేకుండ చేయునట్టిది అజీర్లమే. ఇట్టి 
సకల విధములైన ఆజీర్షములను తృటిలో (తెంచిపార వేసీ 
మలబద్దక మును నివారీంచును. ఆమ్లపి త్తమును గూడా 
హరించును. 

00 ఇం[ద్రవారుణి ఇంజక్ష జొ 

1CC మొదలు 2 €౮ వరకు వాడుచుందుకు. 
వాయువుచే నింపియుండు తిత్తిమాదిరిగా యుండు వాత 
తిత్తికిని అండవృద్ధికిని మంచి పనిచేయును. మూ త్రకృచ్భ్ర 
వ్యాధులయందు కలుగు బాధలు నివారించును. సమ స్త్‌ 
అండవృద్దులందు బాగుగా పనిజేయును, 

51, జ్యోతిష్మతి ఇంజక్ష ౯, 

1 (6౮ మొదలు 2 CC వరకు వాడవచ్చును. ఉదర 
వ్యాధులు నివారించును. ఉదరవ్యాధిచే గల్లు బాధలుకూడ 
శమింసబేయును, వారమునకు సాధారణమైన పరిస్టితుల 
యందు మూడు ఇంజక్ష్మ కొలు యివ్వవచ్చును. 


52, వినొలా ఇంజక్ష కా. 


1 సిసి మొదలు శి సిసి వరకు వాడుక చేయుదురు, 
ఉమ్మెత్తవిత్తులు మొదలై నవి తినుటవలన సంభవించెడు 
తలతిరుగు కంసము, వాంతి, భాంతి, మూర్చ, పైత్యము, 
విషము మొదలగు లక్షణములను నివారించును. ఉమ్మెత్త 
తినినవారికి విరుగుడుగా పనిచేయును, 
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58. దత్తూరు భల్లాంతక ఇంజక్షకా, 

1 ౮౮ మొదలు 2 CC వర్‌కు వాడుక చేయుదురు. 
శ్వాసకాసలు, అగ్నిమాంద్యము, పురాణజ్యర ములు, సన్ని 
పాత జ్వరములు, కఫవాత పికోపములు, ఎక్కిన, ఉబ్బు 
మొదలగు వ్యాధులను పోదోలి ఉబ్బస వ్యాధులు సయితము 
నివారించును, 

పిస్పలి ఇంజక్ష కొ. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుకొనవలయును. 
కఫ జ్వరములను నివారించుటలో దీనియందు మంచిగుణము 
కలదు. కఫమును పలుచగా చేసి వెడలించును. ఆయాసము 
బాధ నివారించును. 

05, ఖదిరా ఇంజిక్ష్మ కా 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడవలయును, కుష్టు 
వ్యాధులకు గొప్ప పనిచేయును. ర_క్తతద్ధిలేక కలిగెడు 
చర్మవ్యాధులు, గజ్జి, దురదలు, పుండ్లు ఫొడలు మచ్చలు 
మొదలగువాటిని నివారించి రక్తమును కుద్దిజేయును. 

56. ఆనారు 5 ఇంజక్ష కొ. 

1 (౮ మొదలు 2౮60 వరకు వాడుదురు. క్రిమి 
వ్యాధులను నివారించును. కిిములనలన కలుగు అనేక 
వ్యాధులను హరించి గొప్పపనిచేయును. 

"5. బిరోజా లో ఇంజక్షజా. 
1 సిసి మొదలు ? సీసీ సరకు వాడవచ్చును. గనే 
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రియా (అనగా ఆంటురోగములందును) తెల్లసెగ, రక్త 
సెగ, పచ్చసెగ, నివారణమగును, మూ త్రనాళములోనుండు 
పుండును, మంటను మానును. గనేరియా [క్రిములను 
సంహరించును. మూ(త్రము జారీచేయును. గనేరియా మొద 
లైన పిమేహ రోగములకు బాగుగా పనిచేయును, 

58. అపరాజిత ఇంజక్ష కొ 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుటగలదు. గల 
గండ రోగములు మేహపిటిక మేహ వికారములను నివా 
రించుటలో మంచి శక్తిగలదు. గండమాలలను కూడ 
హరించును, 

59. కంచనౌర ఇంజక్ష కా, 

1 సిసి మొదలు 2 సిసీ వరకు వాడుకగలదు. గండమాల 
రోగములకు మంచ్‌ పనిచేయును, కమ్మరేగువలె, ఉసిరి 
కాయ (ప్రమాణముగల గింధులు కంఠమువద్ద యేర్పడి 
బాధించుచుండు సరిస్టితులయందు బాగుగా పనిజేయును, 

60. _ వరుణ ఇంజక్ష కా. 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుదురు. గుల్మ 
రోగము. యకృత్‌ ప్లీహ వృద్దులు, (ప్రక్కలందు పుట్టు బల్ల 
అజీర్ణము శూలలు జలోదరము మహాగుల్మములు మొదలగు 
కుష్టవ్యాధులు నళించును. 

61. ఉళశీరా ఇంజక్షన్‌. 
1 CC మొదలు ? 0౮ వరకు వాడుకగలదు, ఓకి 
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లింతలు, (తేపులు బయలువెడలకుండుట, నోట నీరూరుట, 
అన్నపానములయం దిచ్చలేకుండుట ఈ లక్షణములతో 
గూడియుండు మలబద్దకము, అగ్నిమాంద్యము, చర్జివ్యాధి 
నివారించును. 

62. పలాసు ఇంజక్ష కా, 

1 ౮౮ మొదలు 2 ౮6 వరకు వాడుకొందురు, [పమేహ 
రోగము నివారించుటలో మంచి శక్తిగలదు. (ప్రమేహము 
నకు సంబంధించిన శ్వేతపిదర ర_క్తపిదరములను నివా 
రించును. పిమేహ ఉడుకువల్ల యేర్చడునట్టి మూతిబం 
ధము, మంట, చురుకు లక్షణములను బోనడంచును. 


88. పిత్తపాపర ఇంజక్షకా. 

1౮౮ మొదలు 2 ౮౦౮ వరకు వాడవచ్చును. పిత్తజ్వర 
ములు, శీతజ్వరములు, వాంతులు, అరుచి, పైత్యములు, 
అజీర్ణములు హరించుటటో గొప్ప మేటిగుణము గలది, 
శీతజ్యరములు కూడ నివారించి పై జ్వరములందు ' యేర్చడు 
నట్టి వాంతి, (భ్రాంతి, అరుచి, వికరముల రూపృమాప్పను, 


64. పటోల ఇంజ క్షజా. 

1 CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుకొనవలెను, 
కఫము, కఫసంబంధములగు వ్యాధులు మొదలగువాటిని 
నివారించును. పిత్త కఫములను, జ్వరములను టోనడం 
చును. పైత్య సంబంధ వ్యాధులకు మంఛి పనిచేయును, 
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65, చోఫ్‌ చీని ఇంజ క్షకా, 

1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుకొందురు, భగం 
దరములు నివారించును, గుదస్థలమున రంధ్రములు కలిగి 
బాధపెట్టుచు అనేక రంధ్రములుపడి అందు చీము, నెత్తురు 
స్రవించుచుండుదానిని భగంధర మందురు. ఇట్టి పరిస్థితి 
యందు యేర్పడిన రంధీములవెంట మూత్రము సయి 
తము వెడలుట సహజము, ఇట్టి లక్షణముల (ప్రాథమికా 
వస్థలో బాగుగా పనిచేయును. 


66. నై రేయిక ఇంజక్టకా, 

1 ౮౮ మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడుకొందురు. 
మసూరిక రోగమునకు మంచిపనిచేయును, దురద, నొప్పులు 
(భ్రమము; చర్మమున వాపులు, శ రీరవర్ణ ము మారియుండుట, 
కన్నులు యెర్ళోగా నుండుట ఇవి మసూరీ రోగ లక్షణ 
ములు, ఈ లక్షణములతో కూడిన అనేక చర్మరోగములను 
వెంటనే నశింస జేయును. 


67. నిర్లుండి ఇంజరక్ష కా. 

1 సిసి మొదలు 2 సీసి వరకు వాడుకగలదు. గజ్జల 
యందును, పొ త్తికడుపునందును, మేఢ్రమునందును మిగుల 
తీక్షణంబగు వేదన, మిగుల కష్టముచే కొంచెము కొంచె 
ముగా మాటిమాటికి మూత్రము విడచుట ఈ లక్షణములు 
గల మూ[త్రకృచ్చ) వ్యాధియందు మంచి పనిజేయును. 
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68. తాళపత్ర ఇంజ రక్షకా, 


1 సిసి మొదలు 2 సిసి వరకు వాడుదురు. మేదో 
వృద్దిచే కలుగునట్టి వ్యాధికి పనిచేయును. దప్పి, మూర్చ, 
ఆతిని ద, తుమ్ములు వచ్చుట, బడలిక, చెమట, మేదో 
వృద్దిచే కలుగు యితర సంకటములు, బాధలు నివారించు 
టతో మంచిగుణము చూప్పను, 


69, భల్లాత కారి ఇంజక్ష కా, 


1 ౮౮ మొదలు 46౮6 వరకు వాడుక జేయుదురు, 
విశూచి వ్యాధులకు గొప్ప పనిజేయును, అధికముగా ఆమ 
విరేచనములగుట, వాంతులు, దప్పి, కడుపునొప్పి కల్లుట, 
ఆవలింతలు, వాతము, వణుకు, తలనొప్పి, శరీరమంతట 
నొప్పులు కలిగినట్టి పరిస్టితులయందును, విళూచి (కలరా) ' 
వ్యాధులకు బాగుగా సనిజేయును, 


70. లహసన్‌ దూద్‌ ఇంజక్షణా, 


1 ౮౮ మొదలు £ ౧౮ వరకు వాడుకలో గలదు. 
రీ పదవ్యాధులకు (బోదకాలు) లేక యేనుగుకాలు రోగము 
నకు మంచి సనిజేయును. (ప్రథమముగా జనించిన (త్రిదోష 
చయమువలన గాని, (ప్రకోపమువలన గాని సంభవించునట్టి 
స పదరోగములు నశింసజేయుటలో మంచి శ క్రి గలది, 
నుంఛిగుణమును గలుగ జేయునట్టిదని గట్టిగా చెప్పవచ్చును, 
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71. రసకర్బూర ఇంజక్షకా* 
1CC మొదలు 2 CC వరకు వాడుక చేయుదురు, 
“సిఫిలిసు” అనగా సవామేహ సంబంధమగు వ్యాధులను 
నివారించును. పుండ్లు, దురదలను నివారించి ర_క్తజద్ధిజేసి 
సవామేహములను నివారించును. రసకర్పూరముయొక్క. 
గుణము యీ ఇంజక్ష నునందు కలిగియుండును, 


72. వసంతకుసుమాకర ఇంజక్ష జొ, 


1 ౮౮ మొదలు 2 ౮౮ వరకు వాడుక చేయుదురు. 
ఆతిమూత్రము, మధుమేహ వ్యాధులందు పనిచేయుటలో 
పేరుపొందినది. మూత్రమున చక్కె_రపోవుట, దీర్గ కాలము 
మధుమేహముతో బాధపడుటవలన ర_క్తముచెడి శరీరమున 
యేర్చడు ' అనేక విధములై న [వణములను మాన్సి దేహ 
మునకు ఆరోగ్యమునిచ్చును. మూ |త్రాశ్యరి, ఆతిమూ|త్రము, 
' పొండువులు, కీయలు, రాచకురుపులు, బలహీనము, కుసుమ 
రోగములు, వీర్యము పలుచబడుట, పలుచబడిన వీర్యమును: 
వృద్ధిజేయుట, దేహమునకు మంచి బలము గలుగజేయుట 
మున్నగు మంచి గుణముల నిచ్చును. 


73. శతావర్‌ (1. M.S. 0.) 


చర్మము,[క్రిందను, కండరములోను చేయవచ్చును. 
ముఖ్యముగా నేతి వ్యాధులయందు ఉపయోగ 
పడును, నేత9ములు ఎరుప్పగానుండుట, మంటలు. సీళ్ళు 
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కారుట, నేత్రదృష్టి హీనముగానుండుట, వాపు, మంట, పోటు 
మొదలగు లక్షణముల తోకూడిన కొన్ని న్మేళవ్యాధులయందు 
ఈ ఇంజక్ష న్‌ రామబాణముగా గుణమునిన్నక తప్పదు, 


74. సోమలత 1.4. 5. 0. 
చర్మము క్రిందను, కోండరములోను చేయవచ్చును, 


కాసజ్వరములయందు బాగుగా గుణము నిచ్చు 
చుండును, జీర్ణకోళ వ్యాధులయందును, పిత్తకోళ వ్యాధుల 
యందును, కడుపుబ్బరము వాంతులు ఆన్లుపి త్రము నోట 
సీరూరుట జీర్లళ_క్తి లేకయుండుట వీటియందు బాగుగా పని 
జేయుచుండును. 

75, స్వర్షకీరి 1M. S.C. 
చర్మము[కిందను, కండరములోను చేయవచ్చును, 

సెగ అను గనేరియా వ్యాధులయందు గొప్ప గుణ 
కారి. గనేరియాకు కలుగు అన్ని అవస్థలయందును యిద్రి 
గుణము. నిచ్చుచున్నది, గనేరియా వ్యాధికి మూతోనాళ 
మున గలుగు పుండును నివారించి మూతమునందు గల 
మంటను శమింపజేయుటయందు దీనిని ప్రయోగించిన 
మంచి లాభము కలుగును. ర _క్ర్షళుద్దులయందును గుణము 
నిచ్చుచుండును. శుక్ల నష్టములయందును పనిజేయును, 
స్రీలకుకలుగు లుకోరియా వ్యాధియందుకూడ దీనితో అళోక 
ఇంజక్షన్‌ కలిపి చేయుచుండిన లాభము తొందరగా కను 
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పించును. గనేరియా వ్యాధియందు రెండు ఇంజక్ష నులకే 
మంచి గుణము కనిపించును. గనేరియాకు మొత్తం ఆరు 
ఇంజక్ష నులు చేయవలసియుండును, 


16. స్పెషల్‌ నాయి 1. 4. 5. 0. 
చర్మముకి)ందను, కండరములో చేయటకు పయోగపడును. 
ఇది ప్రత్యేకముగా మలేరియా (చలిజ్వరముల) 
యందు వాడుటచే బాగుగా గుణమునిచ్చును. మలేరియా 
యొక్క. అన్ని అవస్థలయందు యిది గుణము నిచ్చుచుం 
డును. నాయికన్న అధికగుణము నిచ్చును. జీర్లి ంచిన మలే 
రియాను ఆరు ఇంజక్ష నులతో తగ్గింఛివేయును, సాధారణ 
మైన మలేరియా జ్వరమునందు ఒక గ్రా ఇంజక్ష్మ క్రాకే 

గుణము చూపును, 

17. స్పెషల్‌ కీనా1M. S.C. 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను ఇంజక్షను చేయవచ్చును. 
రకము జద్ధీలేక కలుగు గజ్జికురుపులు, పుండ్లు, 
చిడుము, దురద వీటియందు బాగుగా గుణము నిచ్చుచుం 
డును. ర క్తశుద్దిలేక కలుగు వికారములయందును, చర్మ 
వ్యాధులయందును నమ్మకముగా గుణము నిచ్చుచుండును, 


78, స్పెషల్‌ లుకోరియా 1M. 5.0. 
చర్మము కిందను, కండరములోను చేయు ఇంజక్ష కా, 
స్త్రీల గర్భకోశ వ్యాధులయందు గుణకారి, శ్వేత 
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ప్రదర (లుకోరియా) యను వ్యాధ్నిపైన బాగుగా గుణము 
నిచ్చును. రెండు మూడు ఇంజక్షనులకే గుణము కను 
పించును. 

79. స్పెషల్‌ శులారికా, 
చర్మము[క్రిందను, కండరములోను ఇంజక్షన్‌ 
చేయవచ్చును. 

కడుపునొపులయందు బాగుగా గుణము నిచ్చును, 
కడుపుబ్బరము వలన కలుగు గ్యాసు ఆను ఆమమును 
నివారించి శూలను తగ్గించుటకుగాను యిది బాగుగా తోడ్పడు 
చుండును. దీనితో అదిక్‌ ను కలిపి ఇంజక్షకా చేయుచుం 
డిన జ్ర గుణము కనుపించును, 
స్పెషల్‌ రక్తప్రదర 1. 4. 5. C. 
Pa nah కండరములోను ఇంఖక్ష కా 
చేయవచ్చును. 
స్త్రీల ర్నక్తప్రదరమును అరికట్టుటకుగాను యిది 
ఉసయోగపడును, (ప్రారంభీస్టితియందు గల ర_క్తప్రదరము 
నందు రెండు ఇంజక్ష నులతో నివారించును, కొద్దిగా పొతది 
మైన యెడల చాల ఇంజ కనులు చేయవలసి “యుండును. 
ర _క్రప్రదర వ్యాధులను తగ్గీంచుటకు ఇది బాగుగా కోడ్స 
డును, 
స్పెషల్‌ కలరా 1M. 5. 0. 
చర్మము[క్రిందను కండరములోను ఇంజక్షకా చేయవచ్చును. 
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కలరా వ్యాధులయందు కలుగు అన్ని అవస్థలయం 
దును కలరా వాంతులు క ట్టుటకు పా9రంభమున వాడినచో 
కొద్ది న్యవధిలో కట్టి వేయును, కలరాకు ఆయుర్వేదమున 
యది ముఖ్యముగా ఒక్కటియే గుణకొరి. కలరావ్యాధియం 
దును, దాని లక్షణములతో గూడిన అన్ని లక్షణములలోను 
దీనిని ఉపయోగించవచ్చును. 


82. స్పెషల్‌ క్షయ 1.24. 5. 0, 
చర్మము క్రిందను, కండరములోను ఇంజక్ష జా 
చేయవచ్చును. 


క్షయవ్యాధిని నివారించుటకుగాను క్షయవ్యాధిని 
రాకుండ జేయుటకుగాను యిది బాగుగా తోడ్పడును, క్షయ, . 
కాస, శ్వాసలయందును జ్వరమును తగ్గించుటకుగాను 
మంచి గుణము నిచ్చుచుండును. పొోొరంభదళశయందు గల 
క్షయవ్యాధీని మాని ఆరోగ్యవంతునిగా జేయుటకు ఇది 
మంచి ఇంజక్ష న్‌, 


88. స్పెషల్‌ టానిక్‌ 1. 24. 5. 6. 
చర్మము [క్రిందను, కండరములోను ఇంజక్ష కా 
చేయవచ్చును. 
అన్ని వ్యాధులకు పిదప కలుగు బలహీనతలయం 
దును రకము తగ్గనవార లయందును పాండు వ్యాధుల 
యందును, శరీరమునందు కొన్ని విటామినులు తగ్గినవారల 
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యందును యిదీ బాగుగా గుణము నిచ్చును. వ్యాధీ తగ్గిన 
తర్వాత టానికుగా ఈ ఇంజర్ష్న నులు చేయవచ్చును. మంచి 
బలము కలిగించును, 


84. స్పెషల్‌ మాలతి 1 M.S. 0. 
చర్మము |కిందను కండరములోను ఇంజక్షన్‌ 
చేయవచ్చును. 

సాధారణ జ్యరముల యందును జీర్ణ ంచిన క 
యందును, “టెంసరెచర్‌ తగ్గించుటకుగాను యిది బాగుగా 
సహాయపడును. జ్వరమును తొందరలో నివారింపజేయును, 
ప్రథమావస్థలో కయ జ్వరములయందుకూడ దీనిని ఉప 
యోగించీన మంచిలాభము కలిగించును, 


85. త్రిఫల ]. 34. 2.77. 5. 6. 

చర్మముకి9ందను, కండరముల యందును, అవ 
సరమునుబట్టి రక్రనాళముల యందును కూడ ఇంజక్షకా 
చేయట కుపయోగపడును. 

ఉదరళూర ఉదరవ్యాధులందును మూలవ్యాధుల 
యందును కొసజ్వరముల యందును వాతపిత్త జ్వరముల 
యందును మలబద్దక వాతవ్యాధుల యందును క్‌ డుపునొప్పి 
మొదలగు రోగములకు మిక్కిలి గుణకారి. రెండుమూడు 
ఇంజక్ష్మ నులతో దీని గుణము కనుగొనవచ్చును,. జ్వరముల 
యందు మాలతితో కలిసిచేసిన మంచిగుణము కను 
పీంచును, 


ఇంజక్షన్‌ గాడ్‌ 461 


86. స్పెషల్‌ _పెరాలిసీన్‌ 1M.S. . - 

చర్మము [క్రిందను కండరములోను ఇంజక్ష జా 
చేయుట కుపషయోగపడును, 

పక్షవాత వ్యాధులయందు మిక్కిలి నమ్మక ముగా 
గుణమునిచ్చును. ఏకాంగ సర్వాంగ వాతముల యందును 
అతిసారము అగ్నిమాంద్యము వీటియందు కూడా పని 
జేయుచుండును. వాతవ్యాధులకు యిది ముఖ్యావసరము. 
వాతవ్యాధులందు దీనిని (ప్రయోగించిన మంచిగుణము 
గనుపించును, 


87. స్పెషల్‌ శ్వాసికా 1M.S.C. 

కండరములోను చర్మము |క్రిందను చేయుట కుప 
యోగపడును, 

శ్వాస వ్యాధులయందు “ఎఫిగ్రిజాో మాదిరిగా 
గుణము నిచ్చుచుండును. దమ్మును తొందరగా శమింప 
జేయుటకు యిది బాగుగా తోడ్పడును, శ్వాసకోశములను 
మంచిస్థితికి తెచ్చి ఆరోగ్యవంతుని జేయును. కొన్ని ఇంజ 
కనులు వాడినపిదవ స్పూర్తి ఆరోగ్యమును ప్రసాదించును. 

88. మహాలక్ష్మీ విలాసరన్‌ ], 4. 1 V. 

లోతుగా కండరములోను ర_క్రనాశములలోను 
. చేయుటకుపయోగపడును. . 

అనేక జ్వరముల యందును క్షయ, కాస, నంజు 

వ్యాధులయందును, బలహీనము జలోదరముల యందును, 
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హృదయ వ్యాధులు, గుండె బలహీనను వీటియందు మహా 
లక్ష్మీ విలాసరస ఇంజక్షను బాగుగా గుణము చూపించును, 

89. మహావాత విధ్వంసి రస్‌ 1.24. 5.0. 
కండరములోను, చర్మము[క్రింద జేయుట కుపయోగపడును. 

సర్వవిధముల వాత వ్యాధులయందు దీనిని వాడుక 
జేయుదురు. వాతజ్వరము, వాతపునొప్పులు, వాతశూల, 
వాతరోగముచే కాళ్ళుచేతులు పడిపోవుట, కీళ్ళనొప్పులు, 
కీళ్ళవాప్పలు వీటియందు బాగుగా గుణము నిచ్చుచుండును, 
దీనితో “రాస్నా” ఇంజక్ష కా మిశితముజేసి, ఇంజ క్షన్‌ 
చేసిన వాతబాధలు తొందరగా నివారించును, 

90. ముక్త పిష్టి IM. LV. 
కండరములోను, ర క్షనాళమునందును వాడవచ్చును. 

క్షయవ్యాధి కఫపి త్రములయందు గొప్పగుణకారి. 
క్షయవ్యాధియొక్క_ బలహీనము తగ్గించిపేయుటకుగాను 
యిది బాగుగా గుణము నిచ్చును. ఉన్మాదములయందును, 
పి త్తజ్యరములయందును గుణము నిచ్చుచుండును. రోగి 
యొక్క హృదయచలనము, నాడి మొదలగునవి బాగుగా 
వైద్యుడు పరికీలించి యీ ఇంజ క్షకా ప్రయోగించవలసి 
యుండును, 

91. రౌవ్య భస్మ 1M. LV. 
కండరములోను, ర _క్రనాళములోను ఈ ఇంజక్షన్‌ 
ఇవ్వవచ్చును. 
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ఆన్హ్లుసి త్తవ్యాధులయందును, నేత్రవ్యాధులయందును 
ఉన్మాదము, అసస్మారములయందును, పమేహ వ్యాధుల 
యందు ఇది గొప్ప గుణకారి. దీనితో (బ్రహ్మిగాని, శంక 
పుష్బిగాని కలిపి ఇంజక్షను చేసిన బాగుగా గుణమిచ్చును, 


92. శిలాబిత్‌ 1. M. 5. C. 
చర్మము|క్రిందను, కోండరములోను ఇంజ క్షకా 
చేయవచ్చును, 


మధుమేహ వ్యాధుల నివారించుటయందు ఇది 
బాగుగా తోడ్పడును. మేహ ఉడుకులయందును ఇది గొప్ప 
గుణకారి. దీనితో చందన్‌ ఇంజక్షకా కలిసికూడ చేయు 
చుండిన గుణము కనుపించును, 


93. స్వర్గ వర్చటి 1. 4. 1. ౧7, 
కండరములోను, ర_క్తనాళములోను ఇంజక్షను 
చేయవచ్చును. 


పూయమేహము, శ్వాసవ్యాధులు, శరీరమంటలు, క్షయ, 
క్ర ౦డ్ర మంటలు, మేహవ్యాధులు, ఆతిసారము, గృహాణి, 
బలహీనము, ర_క్తవికారము వీటియందు ఈ ఇంజక్షన్‌ 
మంచి గుణముచూపును, దీనితో అభకము ఇంజక్షకా కలిపి 
కూడ జేయవచ్చును, 
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94. వసంత మాలతి 1. M.S. C. 1. V. 
కండరములోను ర _క్షనాళములోను చర్మము |క్రిందను 
ఇంజక్ష కను చేయవచ్చును, 

క్షయవ్యాధి జ్వరము, ధాతుగత జ్వరము, జీర్ణ 
జ్వరము, పురాణజ్వరము, వాతజ్వరము, శ్లేష్మజ్వరము' 
న్యూమోనియా జ్వరము, సన్నిపొత జ్వరములు మొదలగు 
అనేక విధములైన జ్వరములను నివారించి పుష్టిని శక్తిని 
(పసాదించును. 


95, గంధక్‌ 1. M.S. 0. 
కండరములోను చర్మముకింందను ఇంజక్షకా 
చేయనచ్చును, 

సర్వ విధములైన ర క్తదోష వికారములయందు 
చర్మవ్యాధులయందు సవామేహముల యందును సెగవ్యా 
ధుల యందును కుష్టు వ్యాధులయందును గంధక్‌ మిక్కిలి 
గుణకారి. దీనితో శిలాజిక్‌ కలిపి ఇంజక్ష న్‌ చేసిన (ప్రమేహ 
వ్యాధులందు యెక్కువ గుణము కనుపించును. 'మొండికి 
పడిన వ్యాధులకొరకు చాలా ఇంజక్షనులు చేయవలసి 
యుండును, 

98. కనకసుందర రస్‌ 1.M.I1. V. 
కండరములోను ర నాళ ములోను ఇంజక్ష జ 
చేయవచ్చును. 

అతిసారము (గ్రహణి వ్యాధులయందు యిది ఉస 
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యోగపడును. గిహణి తగ్గినతర్వాత కూడ దీని నిచ్చు 
చుండిన బలహీనము నివారించి రక్తవృద్ధి కలిగించి ఆరో 
గ్యవంతునిగా జేయును. 


97, జవాపొర్‌ మొహరా 1M. 5. 0౦. 


కండరములోను, చర్మము[క్రిందను ఇంజక్షణా 
చేయవచ్చును. 


గుండె ఆగినవారలయందును, గుండెపోటు, గుండె 
బలహీనములయందు, కాళ్ళుచేతులు చల్లబడి నప్పుడున్ను, 
శరీరమునకు వేడి కలుగుటకును, నాడి సన్నగిలినప్పుడున్ను 
యిని అమృతమువలె గుణమిచ్చి ఆరోగ్యమును ప్రసా 
దించును. 


నూతనముగా వచ్చిన మరికొన్ని 
అల్లోపతీ ఇంజక్షన్లు 


1. మెథియోకొలై కా “ఓపిల్‌”, 
(Methiocholine “Opil’) 1. M. 
కండరములలో చేయు ఇంజక్ష కా. 


మెథియెనై న్‌, కోలై న్‌, ఇనోసిటాల్‌, బిటాయిన్‌ 
హైడ్రోక్షోరెడ్‌ మరియు ఏటామిగ్‌ ర, లను నోటిద్వారా ' 
యివ్వలేనస్పుడు పై ఇంజక్ష న్‌ వాదవలెసి. 


దీనిని కాలేయముసకు సంబంధించిన వ్యాధులలో 
(Liver disorders), అతిమూత్రవ్యాధి (diabetes) యం 
దును, hypercholesterolemia, coronary వ్యాధులం 


దును, atherosclerosis, alcoholism, nephrosis, hy- 
pertension లందును వాడవలెను. 


1to2ml. చొ॥న కండరములలో ఇంజక్షన్‌ చేయ 
వలెను. ఓరియంటల్‌ ఫార్మస్యూటికల్ప్‌ వారిచే తయారు 
చేయబడినది. 


N.B:- సిరుప్‌ మెథియోకోలై న్‌ కాంపౌండ్‌ లేక 
ఎలిక్సిర్‌ బి. కాంప్లెక్స్‌ కాని ఇంజక్షన్‌ తోపాటు వాడ 
వచ్చును, 
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ల రెటిక్యులిన్‌ (Reticulin) 

(Extract of Liver.) 
దీనిని బలహీనత, ర కములేక శరీరము తెల్ల 
దారుట (anaemia), అన్ని విధములై న Macrocytic 
Anaemiaల యందును వాడవలెను. దీనియందు 200 
anaemia కు సంబంధమెన గుణములేకాక, Vitamin B. 
Complex, betes lactoflavin, nicotonic 
acidamide, Vitamin C. కూడా యుండును. మామూ 
లుగా దినమునకు 2 CC చొ॥న ఇవ్వవచ్చును. 2 CC 
Reticulin ఇంజక్ష న్‌ చసిసరో. 210% స్వచ్చమైన కాలే 

యమునకు సమానము. 


2 CC, 10 66'& 30 66వయల్స్‌ గలిగిన 5, 25, 
100 ఆంప్పుల్స్‌ గల డబ్బాలు లభించును. 


దీనిని ది మైసూర్‌ ఇండస్ట్రియల్‌ & టెస్టింగ్‌ 
లాబ్స్‌, వారు తయారు చేయుచున్నారు. 


8, పెరివిక్‌ (Pyrivic) 1. M. 
(Vitamin B, & Vitamin పం). 
కండరమూుందు చేయు ఇంజక్షన్‌ , 


సాధారణముగా కలుగు (త్రిపుట, వాంతులు (Nausea) 
గర్భణీసమయమందలి వాంతులు, క్షయ (T. B,) మొద 
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లగువానియిందు వాటుదురు. చిస్న పిల్లలు వణుకుట, కొట్టు 
కొనుట్క చఠరరత నోవుట్ను ( (convulsions) radiation sel. 
ness, acne Vulgaries, Seborrheic dermatitis, 
paresis, chorea, mysthenia gravis, agranulo- 
cytosis, beriberi, pellagra, మరియి ariboflavinosis 
అందు మంచి గుణము నిచ్చును. 


వ్‌ 
మూసిన 10 1 Ss "పదను. తయారు చేయు 


వారు ఇంటర్‌ కాంటినెంటల్‌ భార్మ, పొందాయి. 


1 మే లేళ 2 ౫1 ఇంజరన్‌ చేయవలెను. రబ్బరుతో 
ఉక: 


ఢీ, కాగు చై సీకా 1. M, 
Katcmesin. 
కండరములందు చేయు ఇంజక్షణ 


గర్భిణీస్తీలయిందు వాంతులు రాకుండా వాడవలెను. 
Morning Sickness, Hyperemesis gravidarum మొద 
లగు వ్యాధులయందు వాడనగును. ఇంటమస్కులర్‌ వల్ల 
కలుగు బాధ, నొప్పిని 1 6౮ మందున్ను, ben7y! 
alcohol ను కలిపి వాడుటవలన త గించగలము. 


“పె రోగములకేగార, Agranulocytosis, Radia- 
రా 
tion Sickness, infants convulsions యందు నాడ 
వచ్చును, 
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మొత్తం 1 లేక 2 ఆంపుల్ఫ్‌వరకు, వ్యాధి ఉగ 
తనుబట్టి ఇవ్వవచ్చును. 8, 6, 25 ఆంప్పల్స్‌ గల డబ్బాలు 
లభించును. Raptakos, Brett & Co., బొంబాయి వారి 
తయారీ. 


గ్‌, కొలొ మంయూంన్‌ ? 


(60110010. 
(Colloidal calcium, Vit. D. & Vit. B,,) 


సీరసించుట, పిల్లలు సరిగా ఎదగకపోవుట, రోగ 
ములనుండి తిరుగుముఖము పట్టినట్టి బలహీనస్థితులందును, 
గర్భిణీ సమయములందును, 12206260 నందును వాడ 
నగును. చర్మవ్యాధులందుకూడ వుపయోగపడును, 


10060604 20 CC రబ్బరుమూత గల వయల్సులో 
లభించును. సిగ్మా కంపనీ, బొంబాయివారు తయారు 
చేయుదురు. ' 


6. (బొ మా ర్సి టు 
(Bromarsitone) 1. M. 
కండరములయందు చేయు ఇంజక్షన్‌. 

నరముల బలహీనత (neErvంus disorders) యందు 
వాడినచో బలము గలుగుటయేగాక నాడీ మండలమును 
[కొ _త్తదానిగా చేయగలదు, Hysteria, Hysteroepilepsy, 
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Neurasthenia, Insomnia, Nervous excitability 
అందు మంచి గుణము నిచ్చును. 


సాధారణముగా దినమునకు లేక రెండు రోజుల 
కొకతూరి 1 అంపుర్‌ యివ్వవచ్చును. 2 C౦ గల 12 
ఆంపుల్సు, 50 ఆంపుల్స్‌ల డబ్బాలుగా దొరుకును, యునై 
టెడ్‌ ఫార్మస్యూటికల్స్‌, నందా యివారిచే తయారు చేయ 
బడిసది. 


స్యూటల్‌ శ 
Neophyllin Neutral A. F. ౨. (I. M.) 
రండరములలో చయు ఇంజక్షన్‌, 


ఉబ్బసము (Asthma), Angina pectoris, aortic 
or hypertensive disease, chronic myocarditis, 
cardiac dyspnoea, psychiatric disorders లందు 


వాడవలెను, 


రోజుకు 1 ఆంపుల్‌ చొ॥న వాడనగును. వలసినచో 
10 ml, న్‌. సాలై న్‌ లేక గ్లూక్‌ కోస్స్‌ (Normal Saline 
or glucose) లతో కలిపి మెల్లిగా గా Intravenous ఇంజక్షన్‌ 
చేయనగును, 
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6x2 01. మరియు 25%2 ml. అంపుల్స్‌ గల 
డబ్బాలు దొరుకును. 
ది ఆంగ్లో (ఫెంచి డ్రగ్‌ కం.. వారి తయారీ, 
య 


8. ఇన్‌ ఫిరాన్‌, 
Inferon (1. M.) 

దేహమునకు సరిపడు “ఇనుము” లేకపోయినచో 
(Iron deficiency) బలహీనత, ర రకము లేకపోవుట 
(anaem1a) మొదలగునవి సంభవించును. పాలుత్రాగు పిల్ల 
లలో ఇది ముఖ్యముగా చూడనగును. అటువంటప్పుడు 
Inferon ఇంజక్షన్‌ యిచ్చిన, _పెవాటినుండి విము త్తేకాక, 
పూర్తి ఆరోగ్యము లభించును. శస్ర్రచికిత్సలందు (SUIgical 
62563) ఎక్కువ ర కము (స్రవించినయెడల, దీని సహాయ 
మున త్వరలో ఆరోగ్యవంతులగుదురు. 2ml. ఆంపుల్స్‌ 
ర లేక 100 గా డబ్బాలలో దొరుకును. Benger Labs’, 
వారు తయారు చేయుదురు. 


9 మాక్రాబిన్‌. 
Macrabin. 
ఇందు విటామిన్‌ 512 _ ఎక్కువగా లభించును. 
కావున రక్తము లేకపోవుట (జు20౫12), బలహీనతల 
యందు వాడవలెను. 


౮12౫౦ వారు తయారు చేయుచున్నారు. 
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10. వాన విట్‌. 
Panvit B-l. (1. M) 
మన శరీరములో విటమినులు లేరపోవృటవల నై 
అనేక రకములగు వ్యాధులు సంభవీంచుచున్న వి. పై సంద 
న్‌ అన్నివిధములై న విటమినులు లేకపోవుటయందు 
avitaminoses) వాడవచ్చును. 


Diarrhoea (అతివిరేచనము), లివర్‌ (Liver) 
పనిచేయక పోవుట, వృక్సర సంబంధమైన వ్యాధులందు 
(Pancreatic disorders), పత్తసంబంధ మైన వ్యాభఘలందు 
(Biliary diseases), celiac deseascs, sprue, peptic 
ulcer. Anorexia, nausea, vomiting, peritonitis, 
high fever, beriberi, neuritis, stomatitis, లందును, 
శస్త్రచికిత్సకు ముందుగాను, తర్వాతసు వాడవలెను. గర్భిణీ 
స్త్రీలకును, ఎదగని పిల్లలకుసు వాడవచ్చును. 

1-2 CC ఒక్కరోజుకు లేక రెండు రోజులకు 
కంిడరములలో చేయవలెను, 


రబ్బరుమూతగల 10 ౮౮ సీసాలు, 20౮ ఆంపుల్స్‌ 
6, 12, 50 గల డబ్బాలలో దొరుకును, 


11. రులి వే ద్‌ J 
Crulivex. 
ర కము బేకఫోవుట (anaemia), Vit. ౨, రాంసెక్స్‌ 
బాల గ 
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లేకపోవుట, బరువు తక్కువగా యుండుట (under 
weight), గర్భిణీ సమయములందు, శస్త్రచికిత్సల తర్వాత, 
వ్యాధి తిరుగుముఖం పట్టినత ర్వాత, బలహీనతలందు, భోజ 
నములేక చిక్కుట (Malnutrition) యందు వాడినచో 
వెంటనే గుణము నిచ్చును. 


201. గల ఆంపుల్స్‌ 6, 25, 100 గా గల డబ్బాలు 
లభించును. ది ఫెయిర్‌ డీల్‌ కార్పొరేషకావారు తయారు 
చేయుచున్నారు. - 


12. సిగ్మకాల్‌-సి, 
Sigmacal-C. 
వివిధ రకములగు హెమ్మ్యరైజి (haemorrhage) 
లందును, నొప్పి, మంటలు (nflamMmatory) మొదలగు 
వాటియందును, 62101ము మరియు Vit. C., "లేని పరిస్థితు 
లందును వాడవలెను, 


10CC గల ఆంప్పల్స్‌ 6, 12, 50 గల సె్టెల్లో 
దొరుకును. 


18. బై -గ్లు-డౌక్‌్స. (1. V.) 
Bi-Glu-Dox. 
గర్భిణీసమయ వాంతులందును; శస్త్రచికిత్సల ముం 
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దును, తర్వాతను, అతివరేచనము (Diarrhoea) లందును, 
చిగుళ్ళు పగులుట, ఉబ్బుట మొదలగువానియందును, ర క 
(సావము (haemorrhage) నందును వాడవలెను, 


25 21. గల ఆంపుల్స్‌, 5, 10, 50 గల డబ్బాలలో 
దొరుకును. ది ఫెయిర్‌ డీల్‌ కార్పొరేషన్‌, బెంబాయివారు 
తయారు చేయుదురు. 

14, కొం 'ప్రెక్స్‌ ‘B’ న. 
Complex ‘B’ “Glaxo”. 

అలసట, బలహీనత, ఆలోచించలేకపోవుట మొద 
అగునవన్నియు క-లంమి!1ల లేకపోవుటయే. “టెఫాయిడ్‌, 
విరేచనములు, లివర్‌కు సంబంధించిన . వ్యాధులు వచ్చి 
పోయినతర్వాత పె బాధలు సాధారణంగా వుంటాయి, సరి 
యగు పదార్థములు తినరపోవుటచేరూడా  ఆరలి లేకపోవుట 
మొదలై నవి ఏర డును. 


అప్పుడు, పై ఇంజక్షన్‌ చేయవచ్చును. 


10 CC గల రబ్బరుమూత సీసాలలో లభించును. 
Glaxo Labs వారిచే తయారు చేయబడినది. 


స్క 
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15. యోడోపిల్‌ (1. వేశ. ౧5. C.) 
Yodopil. 

(బాంకె టిస్‌ (Bronchitis), ఉబ్బసము, కంటికండ 
రములయందు పక్షవాతము (Paralysis) వచ్చినప్పుడు, 
actinomycosis, hypertension, మొదలగు వానియందు 
వాడనగును. 


1ml.to2 ml. ఒక రోజుకుగాని, రెండు రోజు 
లకుగాని రోగానుగుణముగా యివ్వవలెను. వె ద్యకాలమున 
వీరు, వెన్‌, మాంసము మొదలగునవి వాడకూడదు. 


21. గల 10 ఆంపుల్స్‌ డబ్బాలు లభించును. 
Oriental Pharmaceutical Ind., వారిచే తయారుచేయ 
బడినది, 


16. బెనా పెన్‌, 

Benapen. (1. M.) 
“Penicillin” కు బదులుగా వోడెదరు. రోగి. ప్రతి 
రోజు హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళలేకపోయినా, ఎక్కు_న ఇంజక్షన్‌ లు 
తీసికొనుటకు యిష్టము లేకపోయినా, 4 రోజుల కొక్త 
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యింజక్ష్మ న్‌ చొప్పున “Benapen” యివ్వవచ్చును, రోగ 
ములు రాకుండగను, “పెనిసిలిన్‌ి చాలా మోతాదులో ఇవ్వ 
వలసినను (0602260 fever & syphilis) వాడనగును, 


పెద్దలకు 2 ౮౮, చల్లలరు 1066 పిపదుల లేక 
తొడలయందలి కండరములతో యివ్వసగును. 


10CC సిలిరన్‌ నయర్‌ og దొరురును. 


Glaxo Labs. వారి యూరీ, 


Benapen Fortified (1. M.) 


a) 


పై “Bonapen” కంపె ఎంతో ప్రతిభావంత 
మైనది. 96 గంటలకు'పెగా పనిచేయును. రాలుట, రాచ 
పండు (Carbuncle) మొదలగు “బా క్రరియా”రు సంబంధిం 
చినవాటికి ఒక్క. ఇంజక్ష్మ న్‌లో జవాబు చెప్పవచ్చును. శస్త్ర 
చికిత్సలందుకూడా ఉపయోగింతురు. 


పెద్దలకు 2 ౮6, పిన్నలకు 1 66 చొ॥న పిరుదు 
లందలి లేక కొడలందలి కండరములకు యివ్వవలెను, 
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సిలికన్‌ వయల్స్‌లో “Single dose” లభించును. 
పె కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


18. Vic. B. Complex, 
(Liver & B,,) 1. వేడ్‌, 
శరీరమునకు Vitamin B. Complex యొక గా 

ముఖ్యానసరము ఆందరెరిగిన విషయమే. కర రల 
“Enzymes” సరిగా పనిచేయుటకు, కణముల శ్వాస 
క్రియకు, పుట్టినది మొదలు గిట్టువరకు Vit. B. Complex 
యొక్క_ అవసరము కలుగును. అది లేనిచో అనేక రకము 
లగు వ్యాధులేర్పడును. కాబట్టి ఎల్లప్పుడు ఒకే విధమగు 
(పమాణములో Vit. B. Complex ¢ అవుసరమగును. 


1 లేక 2 1. కండరములందు వారములో రెండు 
లేక మూడుసార్లు ఇవ్వవలెను. 10 మొ. వయల్సులో 
లభించును, 


ఇంటర్‌ కాంటినెంటల్‌ ఫార్మా వారిచే తయారు 
చేయబడినది. 


19. మ ల్లి ఏక్‌, 
Multivic (1. వేషం 
ఇందులో 9 విటమినులు సరియగు (పమాణములో 
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యుండును. రోగములు రాకుండగను, Vitamins లేక 
బాధపడు సమయములందును సహాయపడును, 


2 1]. కండరములందు ఒక్క వారమునకు శ లేక 
తీ సార్లు రోగి పరిస్లితినిబట్లి ఇవ్వవచ్చును. 
(౧౧ నె య 


loml. గల రబ్బరు వయల్స్‌లో దొరుకును, 
"పై కంపెనీవారే తయారు చేయుచున్నారు. 


20. బార ఫో ల్‌ (1M) 


Barafol, 


Macrocytic Anaemia 5కు ముఖ్యకారణములు 
ఫ్లోలీక్స్‌. ఆసిడ్‌ (Folie ac1d), Vitamin B,, లేకపోవ్య 
టయే. Red Blood Cells (ఎజ్జ రక్తకణములు అభి 
వృద్ధికిగాను Folic acid మరియు Vitamn ౨,2 అవు 
సరము. అన్నివిధములై న Macrocytic anaemia లం 
దునూ Bar2fం! ను నిర్భయముగా వాడవచ్చును. 


1 నుండి 3 11. వరకు, వారమునకు రెండుసార్లు 
చొ॥న కరడరములలోనికి ఇంజక్ష న్‌ చేయవలెను, 


ఇంజ క్ష్‌ న్‌ లై. డ్‌ 

1ml. ఆంపుల్స్‌లోను, 1011. వయీక్టులోను 
(ర. 

లభించును. 


DT, 


ది ఆంగ్లో-(ఫెంచి డ్రగ్‌ కం, వారు తయారు 
చేయుచున్నారు. 


ద 
ల 
స 


D. R. ౨. H. Rao. 


నోటు:_అల్లోవతి పేఇంటు జొషధములకొరకు మా ఆంగ్లే 
యౌషధ మిక్చర్సుగై డును చూడుడు. 


క లన ల ర య ల య WWW 
అటక లోల. ఆటో లలా 


కొండా శంకరయ్యగారి 
పీంమియర్‌ పవర్‌ పెంననందు ముదింంపబడెను. 
గంజ్‌బజారు, సికిందాంబాద్‌. 
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